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APPENDIX A 


Listings and profiles of physical properties: temperature, salinity, 
sigma-t and sound speed. 


Values have been determined from hydro-corrected CTD measurements 
and are listed for standard depths supplemented to 25 metre increments below 
depths of 200 metres. Units are: depth -- metres; temperature ~~ degrees 
celsius; salinity -- parts per thousand; sigma-t -- no units; sound speed --~ 
metres per second. Plots are based on digitized values every metre to 10 m 
depth and at every 5 m below 10 m depth. 

For time-series stations, only the first and last casts have been 


included. (See Appendix B for time-series listings.) The header for each 
cast has the following format: 


STATION ID CRUISE NUMBER CONSECUTIVE NUMBER 
(year-number) OF CTD CAST 


POSITION (latitude and longitude: 00°00.0') 


DATE OF: CAST START TIME OF: CAST. 
(Year /month/day) .(hour:minute: second) 
(Pacific Standard Time) 


The header for the temperature/salinity plots has the following 
format :- 


CRUISE NUMBER 
(year-number-CTD cast consec. No.) 
STATION ID 

DATE 


(year/month/day) 


MHL IN US tras A00 


27 28 29 30 31 32 
0 
iste 
Li) 
1 ek 
5ED, 
o 300+ 
Lit 
8 
fy A 76- 20-1 
BIN'S6 1 
ASQ 76/4/21 
3 5 9 15 
TEMPERATURE C 
SALINITY 0/00 
27 8 pee 30 31 32 
0 
a td 
Li 
O 
mae 
© 300 
Li 
2) a 
Ge 76- 20-3 
STNeDP 1 
ASQ 78/4/21 
0 i? 15 


‘a S Y 
TEMPERATURE -@ 


STATION SG 1 


CRUISE 76-29 


POSITION 49-55.6N 


DATE 76/ 4/21 
DEPTH 


STATION DP 1 


TEMP 


amMananwnwa 
Q 
— 


POSITION. 59> 5...0N 


DATE 76/ 4/21 
DEPTH 


CONS # 
125- 5.5W 
19:18:20 PST 
SAL  SIGMA-T 
28.98 22.51 
28.88 22.51 
29.08 22.69 
29.39 22.99 
29.42 22.93 
PoLbl S367 
BOLTS) - waved 
38.25 23.55 
CRUISE 76-20 CONS # 
125-16.4W | 
TIME 12:26:58 PST 
SAL  SIGMA-T 
29112 22.69 
29.48 22.98 
20147) 22,97 
29/47 | 22597 
29.48 22.98 
29.51 23.96 


TIME. 


be 


SOUND 


1476. 
14? 

1475. 
1476. 
1476. 
1477. 
1478. 
1479, 


3 


SOUND 


1475. 
1476. 
1476. 
1476. 
LA76. 
1477, 


4 


SALINITY 0/00 
8 29 30 


BH 31 32 
0 | | 
= 150 
uJ 
oe 
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~ 300 
Li 
cy 
oe 78- 20-4 
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A450 78/4/21 
3 6 g 
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a 7B- 20-9 
B8INty 2 
45g 78/4/21 
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STATION DP 2 


POSITION 59-14.7N 


DATE 76/ 4/21 


DEPTH 


SaAT LONG J. 2 


POSITION 5@-22.2N 


DATE 76/ 4/21 


DEPTH 


CRUISE 76-29 CONS # 4 
126-23.0W 
TIMER Use Sok lt PS 
TEMP SAL SIGMA-T SOUND 
8.19 pale) valk) ecisio 1476. 
7 De fais rut Wy 22.98 1476. 
7.99 29.48 22.99 1476. 
7.99 29.48 22.99 1476, 
Yoo 29.59 23.81 1476. 
OD Sah 297. 5s ang sah 1476. 
has Cac 29.56 iste OF. Avot. 
Beall 29.56 23.88 WELT e 
7.69 29.58 3.198 TRAN Tee 
W ela PES lonataiell Pore lee RAN Tas 
7.64 29.61 Po) pila etal 
Thaker! 29.63 Zaria 1478. 
CRUISE 76-29 CONS # 9 
~125-33.5W 
TIME 16:45:16 PST 
TEMP SAL SIGMA-T SOUND 
Toles) 29.70 Boned 1474. 
7.56 29.71 Zsical 1475. 
2. oe 29.78 aig rail Y47 5. 
WY slays SO Boreal T4775. 
7.56 Par Bore 1475): 
Tf ge 295 ac paSwaralys L475. 
ess Hashes Wh PD Shing eatih 1476. 
Tee ya Shs Fala Peeves) Wai Or 
7.50 29.79 apes Tar 7. 
irae, 29.82 Zoo AeAgi nee 
F< 20 29.96 ya rer | Aare. 
7.35 29.98 ey ONS) eva 


ra | 
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PRESSURE 
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a Gapope! Ut: ¢ ogmmmm Ef a: 
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28 Me, 30 
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TEMPERATURE C 
SALINITY OQ/00 
28 2g 30 31 
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s ) 9 
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ss 


oe 


STATION J 


POSITION SO-22..2N 
DATE 76/ 4/21 


DEPTH 


STATION J 


POSITION 5@-22.7N 
DATE 76/ 4/21 


DEPTH 


3 CRUISE 76-29 CONS # 19 
125-39 .9W 
TIME VBI 4 oP ST 
TEMP SAL SIGMA-T SOUND 
7.59 2Ie7e 23.29 1474, 
7.56 CON te Z3+ee 1475. 
7cog 2937 eaxas 1475. 
7253 29329 23.25 1475. 
7.49 29.79 Zoree 1475, 
7.48 Fits Be 23.3 1475. 
7.46 e9s;og 23.3 1476. 
Peoo rhs eS) Lonoo 1476. 
7.3 29.98 20545 1476. 
7e3 38.085 23.51 L477. 
ees | 38.06 Zoe Die L477. 
F wits 38.89 23600 1477. 
4 CRUISE 76-29 CONS # 12 
125-47.9W 
Tine Perse TSF st 
TEMP SAL SIGMA-T SOUND 
7.oa 38.95 23.01 1474. 
ose 39.07 23-04 1474. 
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(he 38.98 23.53 1474. 
Tistoa 38.87 23 <a 1475. 
7.31 38.09 23.54 1475. 
7 soe 38.09 o2209 1475. 
fees 38.15 3.68 1476. 
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POSITION 5@-26.4N 


DATE 76/ 4/21 
DEPTH 


TEMP 


CRUISE, 76529 CONS # 13 
125-56.8W 
TIME 28:44:59 PST 

SAL SIGMA-T SOUND 
38.28 oat & 1474. 
38.34 oot 1474, 
38.49 . 23.81 1474. 
39.48 23.01 1474. 
39.46 23.86 1474. 
DO a Pa Be 1475. 
30.76 24.11 1475. 
36.85 24.18 1476. 

CRUISES76-25 CONS # 14 
126- | .fW 
TIME 21:24:46 PST 

SAL SIGMA-T SOUND 
38.42 23.83 1474. 
38.49 23.88 1474. 
38.53 7p A Te 1474. 
38.53 Coage 1474. 
38.79 24.13 1474. 
39.89 24.21 1475. 
38.94 24.24 1475. 
32.96 24.28 1476. 
38.99 24.38 1476. 
31.80 24.31 1476. 
31.89 24.31 1477. 
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POSITION 58@-27.5N 


DATE 76/ 4/21 
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STATION J 7N 


TEMP 
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a] 
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POSITION 598-27.8N 


DATE 76/ 4/21 
DEBTH 


TEMP 


1] 


CRUISE 76-29 CONS # 16 
126- 3.4W 
TIME.) 22923: 48: PST 
SAL SIGMA-T SOUND 
16 38.27 23.78 1473. 
1s 38.48 23.81 1474, 
- 88 38.54 23.93 1474. 
G2 39.78 24.96 1474. 
oe 38.85 24.18 1474. 
96 38.86 24.26 1475. 
: 38.94 24.26 1475. 
~94 3s 9S 24.29 1476. 
94 38.99 24.30 1476. 
-94 31.80 24.38 1476. 
94 31.82 24.32 1477. 
93 31.93 24.33 1477. 
“93 Sl .a3 24.33 1478. 
CRUISES76=29 CONS # 18 
126- 1.4W 
TIME F232 522435FST 
SAL SIGMA-T SOUND 
16 38.37 23.78 1474. 
aid 3M 2 23.91 1474. 
- 88 38.58 23.96 1474. 
- 81 39.76 24.11 1474. 
be) 39.81 24.15 1474. 
39.87 24,28 1475. 
95 3H.95 24.26 1475. 
a3 31382 Za NSe 1476. 
-94 31/8) 24.32 1476. 
aos 31.91 24.32 1476. 
93 31.82 24.32 L477. 
33 SUZ 24.32 1477. 
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0 
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0 
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3 5 g 
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STATION J 6 


CRUTSE  76]co 


POSITION S@-26.4N 


DATE 76/ 4/22 


DEPTH 


STAFION J 8 


' TEMP 


tee 
Poli 
Tae 
7.19 
FOS 
7.85 
7.84 
Goh 
6.95 
6.94 


CRUISE 76-20 


POSITION 5@-27.5N 


DATE 76/ 4/22 


DEPTH 


126- 


TIME be 


SAL 


L263-.3 


TIME 7 


SAL 


39.40 
38.41 
38.42 
38.46 
38.58 
39.768 
38.87 
30.95 
ee Rie 
39.98 
38.99 
30.98 


les 


CONS # 29 
-7W 
ate LG: PST 
SIGMA-T SOUND 
23.88 1474. 
23.88 1474. 
2389 1474. 
ra Fs 1474, 
ye BS 1474. 
24.01 1475. 
24.905 1475. 
Zain lS 1476, 
2A AGS 1476. 
24.29 1476. 
CONS # 21 
-4W 
2°5o0 Fo 
SIGMA-T SOUND 
23,81 1474. 
23382 1474. 
23680 1474. 
23.86 1474. 
cowie 1474, 
24.86 1475. 
24.28 1475. 
24,26 1476. 
24.28 1476. 
24.29 1476. 
24.38" L477. 
Lae 29 1477. 
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SALINITY 0/700 
O17 28 2g 30 31 32 
0 
SPs 
Lu 
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8 5 a 
TEMPERATURE oC 


STATION J7N 


CRUISE, 76-29 


POSITION 50@-27.8N 


DATE 76/ 4/22 
DEPTH 


STATION J 6 


NANA WNW 
18 
ea) 


CRUISE 76-26 


POSITION 598-26.4N 


PATE 76/ 4/22 


DEPTH 


TEMP 


NOM ~W WN NIN 
=) 
oi 


hep7't 


TIME 3: 


SAL 


Mab tad Wi 
TIME L142 2S PSt 
SAL SIGMA-T 
38.54 254.98 
38.54 oom Ke 
38.58 23 36 
39.63 24.96 
38.65 24,82 
38.66 24.93 
5) cad <e! 24.68 
39.86 24.19 
30.94 24.26 
51.59 41.25 


We 


CONS # 22 
-4W 
9:58 PST 
SIGMA-T SOUND 
23.75 1474. 
23.74 1474. 
203 76 1474, 
23.79 1474. 
226 Bt 1474. 
coe Oe 1475. 
2o6 Oe 1475) 
24.14 1476. 
24.17 1476. 
24.29 1476. 
24.39 1477. 
24.31 1477. 
CONS # 23 


SOUND 
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300 
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OAL LNLEY ‘O7ed 
8 es 30 


16 
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76— 20-24 
BTINed 8 
78/4/22 
3 6 9 lie 
TEMPERATURE £ 
SALINITY 0/700 
28 29 30 


ka 
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BTN«) 8 
18/4/22 


So 5 g 
TEMPERATURE ¢ 


32 


15 


32 


STATION J 8 


POSITION 598-27.5N 


DATE 76/ 4/22 
DEPTH 


STATION J 8 


a 
m 
= 
= 


ANATANINNNINNNNS 
Q 
MN 


POSITION 59-27.5N 


DATE 76/ 4/22 
DEPTH 


TEMP 


127 


CRUISE 76-29 CONS # 24 
126- 3.4W 
TIME 5: 9:24 PST 
SAL SIGMA-T SOUND 
- 87 38.54 2a<95 1474, 
“OO 38.49 23.89 1474, 
- 97 38.56 23.95 1474. 
- 86 38.59 Pig Pa i 1474, 
- 85 38.63 24.80 1474. 
-O4 38.69 24.05 1475. 
Sy 38.74 24.89 1475. 
P| 38.75 24.18 1476. 
BO 38.80 24.14 1476. 
a9 38.81 24.15 1476. 
oy 38.87 24.26 1477. 
95 39.93 24.25 1477. 
94 30299 24.38 1478. 
ERUISE 76-28 CONS # 25 
126- .3.4W 
TIMES” 18¢16°53 PST 
SAL SIGMA-T SOUND 
wae 38.29 ae 1474, 
28 39.36 oer t 1474. 
14 38.48 23.87 1474, 
13 38.48 23.88 1474, 
re 38.51 23.98 1474, 
38.62 Ping 2) 1475. 
BO 30.89 24.14 1476. 
97 38.86 24.2 1476. 
95 38.93 24.25 1476. 
a9 38.99 24.39 1476. 
»94 31.81 ag SR 1477. 
93 31.83 24.33 1477. 


AANHAANNNNYWN NS 
Q 
an 


DB 


PRESSURE 


PRESSURE DB 


150- 


300 
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—* 
1 
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300 


490 


ag) 


SALINITY 
28 an 


SALINITY 
28 29 


18 


3 5 
TEMPERATURE 


2 5 
TEMPERATURE 


0/00 
30 


76- 20-27 
BSINeJ 8 
78/4/22 


g 
C 
0/00 
30 


76- 20-28 
BSINtJ) 10 
78/4/22 


g 
C 


31 
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STATION J 9 


CRUISE 76-29 


POSITION 58@-28.5N 


DATE 76/ 4/22 
DEPTH 


STATION J 18 


POSITION 58-29.7N 


DATE 76/ 4/22 
DEPTH 
g 


1g 
2g 


hg? 


CONS # 27 


126-10.7W 
TIME 19:34:39 PST 
TEMP SAL SIGMA-T SOUND 
7.39 38.30 23.71 1474. 
7.33 38.32 23.72 1474. 
hae. 38.46 23.85 1474, 
ae 38.53 23.91 1474, 
7.86 38.61 23.98 1474, 
7.88 38.76 24.11 1475. 
6.95 38.98 24.22 1475. 
6.94 38.93 24.25 1475. 
6.94 38.96 24.27 1476. 
6.94 32.99 24.38 1476. 
6.94 38.93 24.30 1477. 
6.94 31.86 24.31 1477. 
6.94 31.83 24.33 1478. 
6.94 31.83 24.33 1478. 
6.94 31.84 24.34 1479. 
6.94 31.99 24.37 1479. 
CRUISE 76-26 CONS # 28 
126-18.7W 
TIME 28:30:56 PST 
TEMP SAL SIGMA-T SOUND 
feed 38.38 rg ae 3S 1474. 
#.28 38.46 23.84 1474. 
7.26 38.46 23.85 1474. 
7.68 39.55 23.94 1474, 
7.84 38.65 24.82 1474. 
6.98 38.77 24.12 1475. 
6.95 38.84 24.18 1475. 
6.94 38.91 24.24 1475. 
6.95 38.95 24.27 1476. 
6.95 38.96 e427 1476. 
6.96 38.98 24.29 1477. 
6.96 31.82 24.32 1477. 
6.96 31.83 24.33 1478, 
6.96 31.94 24.34 1478. 
6.96 31.85 24.35 1479. 
6.95 31.988 24.36 1479. 
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CRUISE 76-29 
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DEPTH 


STATION J 12 
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DATE 76/ 4/22 


DEPTH 


21 


CONS # 38 


126-30.0W 
TIME 22:17:26 PST 
TEMP SAL SIGMA-T SOUND 
Face 39.25 23.68 1474. 
CA 3H.47 23.86 1474. 
7.18 38.49 23.87 1474. 
Ee 38.55 23.93 1474. 
7.84 38.62 24.668 1474. 
6.96 38.79 24.14 1475. 
6.96 38.85 24.18 1475. 
Tee Td 38.91 24.23 1476. 
Oye 38.94 24.25 1476. 
6.98 =o) Uae di 24.28 1477. 
6.98 Sie 24.32 1477. 
6.98 31.28 24.34 1477. 
6.98 31.88 24.36 1478. 
6.98 oe ea | 24.38 1478. 
6.98 i ye bra 24.39 1479. 
6.97 slel3 24.48 1479. 
Soy Si. ls 24.42 1489, 
CRUISE 76-29 CONS # 31 
126-41 .9W 
TIME 23:37:24 PST 
TEMP SAL SIGMA-T SOUND 
7.96 39.61 Page ete | 1474. 
7.99 38.63 24.989 1474. 
7.96 38.75 24.18 1474. 
699 38.79 24.13 1474. 
7.96 39.80 24.14 1474. 
7 .@1 38.98 24.2 1475. 
7.81 38.92 24.23 1475. 
7.81 38.96 24.26 1476. 
BT 38.97 24.28 1476. 
7.88 31.99 24.38 1477. 
7-G1 31.88 pag Wee | 1477. 
Fu Bt 31.82 24.31 1478. 
7.90 She 24.3 1478. 
7 oe 31.84 24.33 1478. 
7 oS 31.86 24.39 1479. 
7.96 31.95 24,34 1479. 
7.89 31.95 24.34 1439. 
7.98 31.988 24.36 1489. 
7. 8D 31.99 24.37 1488. 
7.89 31.99 24.37 1481. 


150 


300- 


PRESSURE DB 


300- 


PRESSURE DB 


SALINITY 87868 
oo 2g 30 


g 5 a 
TEMPERATURE CC 


22 


at 
76~ 20-99 
BTNtJ19 
78/4/28 
3 5 9 102, 
TEMPERATURE C 
SALINITY Q/0Q 
28 29 30 ah 
78- 20-98 
BTNed 14 
78/4/29 
pe 


Pe 


15 


a2 


15 


23 


STATION J13 CRUISE .,O5n0 CONS # 33 


POSITION 58-33.3N 126-47.9W 
DATE 76/ 4/23 TIME ig S216" PSF 

DEPTH TEMP SAL SIGMA-T SOUND 
B tang oe ve rae ke |) 1474. 
1g 7-i3 38.51 Pedi pee fd 1474. 
28 7.88 39.64 24.88 1474. 
38 7.88 38.75 24.89 1474, 
5g 7.88 39.75 24.89 1475. 
7 red 38.89 24.15 1475. 
18D Tee 38.82 24.15 1475. 
iz 7.86 30.87 re 1476. 
159 7.95 38.89 24.21 1476. 
175 7.82 38.96 24.26 1477. 
206 tae 38.99 24 ccc 1477. 
225 7.81 31.904 24.33 1478. 
258 7.81 3129S 24.34 1478. 

2é5 7.81 31.97 24.35 147 
38D 7.88 Sle LG 24.37 1479. 
325 7.69 31.13 24.48 1479. 
356 7.88 31.14 24.41 1488. 
375 7.86 31.16 24.43 1489. 
409 6.99 31.18 24.44 1481. 
425 6.99 31.29 24.46 1481. 
450 ers9, Oiye4 24.47 1481. 


STATION J 14 CRUISE. 76—2e CONS # 35 
POSITION 58-34.95N 126-52.5W 


DATE 76/ 4/23 TIME Bl!]s6s PST 
DEPTH TEMP SAL SIGMA-T SOUND 
g 7.96 38.86 24.14 1474 
1g are is 39.83 24.16 1474 
20 7.4 38.86 za.19 1474 
30 7.84 38.86 24.19 1474 
5g 7.93 38.92 24.23 1475. 
79 ye 38.96 24.2 1475 
106 Fol at. 82 24.31 1476 
125 7.80 Biiwies 24.37 1476 


PRESSURE OB 


300 


SHEINITY @780 
oS 2g 


3 5 u 
TEMPERATURE: “ae 


24 


319) 31 


18> 20-37 
STNed 13 
76/4/28 


i2 


a2 


15 


STATION J 13 


POSITION 58-33.3N 


DATE 76/ 4/23 
DEPTH 


TEMP 


Vere ike) 


CRUISEV 76-29 
126-47.9W 
TIME At17:27 PST 
SAL SIGMA-T 
38.62 24.986 
39.63 24.88 
38.65 24.91 
38.64 24.91 
308.66 24.683 
38.79 24.13 
38.85 24.17 
38.92 24.23 
39.97 24.27 
31.989 24.39 
31.81 24.38 
31.83 24.33 
31.97 24.36 
31 gil 24.39 
31.14 24.41 
31.16 24.43 
31.17 24.44 
31.19 24.48 
31.19 24.45 
31.28 24.45 
31.29 24.45 


2 


CONS # 37 


SOUND 


1473. 
1474. 
1474. 
1474. 
1474. 
1475. 
1475. 
1476. 
1476. 
1477. 
1477. 
1478. 
1478. 
1478. 
1479. 
1479. 
1489. 
1488. 
1488. 
1481. 
1481. 


26 


SALINITY SO700 


real 28 29g 30 31 32 
0 
rt SG 
Li 
am 
| 
@ 300 
LJ 
~~ 
2 We 76- 26-67 
STNeJ 18 
ASQ 78/4/24 
0 3 5 g a 15 
TEMPERATURE C 
SALINITY o7ao 
OF 28 Og 30 31 32 
0 
aan 
Lj 
a al 
Ee, 
® 300 
Lo 
oc 
om 76- 20-68 
| , BTNtUISN 
490- 78/4/24 
0 12 15 


3 : g 
TEMPERATURE C 


STATION J 13 


POSITION 59-33.3N 


DATE 76/ 4/24 


DEPTH 


STATION J13N 


POSITION 5@-33.5N 


DATE 76/ 4/24 
DEPTH 


g 
1g 
20 
39 
5g 
io 

199 
125 
158 
175 
200 
225 
250 


ae 


CRUISE 76-29 CONS # 67 
126-47.9W 
TIME a S42 -5 PST 
TEMP SAL SIGMA-T SOUND 
4509 38.52 23.91 1474. 
~-89 38.57 23.95 1474. 
7.98 32.59 23.96 1474. 
CBF 38.62 as, 2S 1474. 
7.86 38.70 24.65 1474. 
7.96 38.73 24.88 1475. 
«5 39.88 24.13 1475. 
7.85 39.89 24.21 1476. 
7.83 38.37 24.27 1476. 
7.82 31.93 24.32 1477. 
Faiz 31.986 24.35 1477. 
7.81 31.99 24.37 1478. 
7.86 31.11 24.39 1478. 
7.86 a1 .i2 24.39 1478. 
6.99 Si. 'S 24.41 1479. 
ee be) SLals 24.42 1479. 
6.99 ah. b8 24.42 14386. 
6.99 Bh edie 24.43 1486. 
6.99 31.29 24.46 1481. 
6.99 silves 24,48 1481. 
6.98 31.26 24.51 1481. 
CRUISE %6-2u CONS # 69 
126-46.9W 
TIME 4:83:59 PST 
TEMP SAL SIGMA-T SOUND 
7.88 39.53 23.92 1474. 
Fre 38.57 23.95 1474. 
7.19 38.59 23.97 1474. 
7.98 38.64 24.61 1474. 
7.96 38.78 24.86 1474. 
7.86 38.78 eau 1475. 
7.985 39.85 ae a eg 1475. 
7.82 39.95 24.26 1476. 
7 81 31.93 24.32 1476. 
7 -O1 31.986 24.34 LATE « 
ah 31.0? 24.35 LAG 
7.80 O0 i 24.38 1478. 
7.86 31 ie 24.38 1478. 


28 


SALINGEY  OVUG 


OF 28 2g 30 31 32 
Q 
eet oe 
LL) 
Bre 
a 
@ 300 
LL 
Cs 
A 76- 20-70 
STN eJI96 
45g 78/4/24 
0 3 5 g 12 15 
TEMPERATURE C 
SALINITY Oa/00 
a o8 29 30 31 32 
0 pets 1 
=. (50 
LL) 
a 
ee 
@ 300 
Li 
Ge 
om 78- 26-71 
BYINed 12 
450 78/4/24 
0 12 15 


a 5 3 
TEMPERATURES FG 


STATION J13S 


CRUISE 76-29 


POSITION 59-32.9N 


DATE 76/ 4/24 


DEPTH 


STATION J 12 


POSITION 59-31.7N 


DATE 76/ 4/24 


DEPTH 


29 


CONS # 79 
126-47.4W 
TIME Soles 4 Psi 
TEMP SAL SIGMA-T SOUND 
7.83 38.64 24.92 1473. 
7.84 36.65 24.82 1474. 
7.95 38.66 24.83 1474, 
7.86 39.66 24.82 VAP 4a. 
7.96 38.69 24.95 1474. 
7.86 39.81 Cael Avior 
7.95 39.89 24.21 TA ioe 
Beae pen eer a Palin, S¥a) VAr 6. 
Y acl 31.86 24.34 TA by 
Gf sail 31.08 24.36 VATE. 
Feel Soles da atl Gites WAG fie 
7.91 Si. 2 24.46 ers) 
Feo Sill le 24.46 1478. 
7.G1 Sila 24.39 L478. 
CRUISE 76-29 CONS # 71 
126-41.0W 
TIME Gees 44k ot 
TEMP SAL SIGMA-T SOUND 
ose 39.48 23.87 1474, 
BAe 39.58 23.09 1474. 
Ths MG) 39.57 23.95 1474. 
7.98 38.61 23.99 PATAS 
7.84 30.72 24.97 Ua gAe. 
Tel aies 36.89 a ail LENA. 
Tf hile 38.91 CAS 1475. 
7.81 39.94 Zanes 1476. 
W dahil 308.97 24.28 Anions 
Ti ial Sl .u3 24a Avi fie 
if (Sis 31.97 Hat 5 Shes a ae 
7 olan 31.98 2a oo 1478. 
7.81 31.69 Zan oo 1478. 
Higtati 31.99 Gast 1478. 
Fie 31.99 CAR oe WEES 
Fic ap! 31.190 Fadl os SIF WES) 
7! lain 31.19 cAawoe 1486. 
Geos aial Sueelel Hot eye 14898. 
Th op Gilt Bel 24.39 1486. 
Ti oe ala! Sil we 24.39 ee sieyal « 
7.69 SS. 24.40 eAcalee 
7.05 Silks 24,42 14982. 


DB 


PRESSURE 


— 
O1 
S 


300 


450 


fae 


30 


SALINITY Q/700 
28 29 a 


78- 20-72 
STNed tl 
76/4/24 


2 5 = 
TENPERATUR oe 


Su 


Saf 


STATION J 11 CRUISE 76-28 
POSITION 59-398.0N 126-30.0W 
DATE 76/ 4/24 TIME 7ouaeyt Pst 
DEPTH TEMP SAL SIGMA-T 
g teed d 38.44 23.84 
1 oy hs 38.48 faeOr 
2g 2.87 38.58 23.98 
3G 7.97 38.55 23.94 
58 7.85 38.65 24.82 
75 6.99 38.77 24.12 
19g 6.97 38.84 24.18 
125 Gagd 38.86 24.19 
159 eee iA 38.91 24.23 
‘a 6.98 30.95 24.26 
200 6.99 38.98 24.28 
225 7.88 31.93 24.32 
250 7.86 31.85 24.34 
275 6.98 31.86 24.35 
389 6.99 31.988 24.37 
325 6.98 31.11 24.39 
358 6.98 31.14 24.41 
375 6.97 31.15 24.42 


SUS Se 6. 6) 6. Olle. 6) 6. 6:10) S10 (O70. 1016) 05.658 8. 0:10.68 ee te 


3 1 


CONS # 72 


SOUND 


1474. 
1474. 
1474. 
1474. 
1474. 
1475. 
1475. 
1476. 
1476. 
1477. 
1477. 
1478. 
1478. 
1478. 
1479. 
1479. 
1488. 
1489. 


PRESou so cue 


PRESSURE. (0G 


150 


300 


450 


1504 


300 


450 


27 


ae 


SALINITY Q-,00 
28 as 30 


7T6- 20-104 
BINed Lt 
7614/20 


S = 
TEM RERATURE 3c 


SALINITY Q7Q0 
28 23 30 


76- 20-106 
BTINtJILN 
78/4/26 


5 J 
TENPERATURE, © 


31 


2 fd 


15 


STATION J 11 


POSITION 58-39.9N 


DATE 76/ 4/25 
DEPTH 


STATION J1IN 


POSITION 59-39.7N 


DATE 76/ 4/25 
DEPTH 


bo 


CRUISE. 76-29 CONS 
126-39.9W 
TIME Siar 4o PST 
TEMP SAL SIGMA-T 
7.85 38.36 ae Py A 
Fac t's 39.41 23.82 
7.18 38.59 23.88 
7.19 38.57 23.95 
ey Urs 38.62 23.99 
7.81 38.75 24.18 
6.98 38.87 24.29 
6.98 39.90 24.22 
eee | 38.95 24.26 
6.99 38.99 24.29 
G.99 3 Oe 24.31 
6.99 31.85 24.34 
S203 31.97 24.35 
6.99 31589 24.37 
6.98 31.13 24.41 
6.98 31425 24.42 
6.98 be Le 24.43 
6.99 ep eae ie 24.44 
CRUISES 7 Once CONS 
126-30.9W 
TIME S729:° 4 PST 
TEMP SAL SIGMA-T 
Anes 3H.42 Poe eS | 
hae 38.44 23.83 
7.28 38.46 23.85 
aad) 39.46 23-89 
Lae 38.46 23.89 
7.G4 She io 24.18 
7.86 38.83 24.17 


#1084 


SOUND 


1473. 
1474. 
1474. 
1474, 
1474, 
1475. 
1475. 
1476. 
1476. 
1477. 
1477. 
1477. 
1478. 
1478. 
1479. 
1479. 
1486. 
1484. 


#105 


SOUND 


1474. 
L474. 
1474. 
1474. 
1475. 
1475. 
1475. 


94 


SALINITY OQ/Q0 
ey 28 Zu 30 SL Fs 


a PSG 
LL) 
(oe 
pe | 
3 300 
ut) 
ie ei 
i 78=- 206-108 
BINeJILS 
450 18/4/26 
} ——— ee 
0 3 g 9 4 15 
TEMPERATURE C 
SALINITY 0/00 
oF o8 29g 30 31 32 

0 
oS 150 
Li 
a 
eo 
o 300 
Li 
© 
eh 76- 20-107 

8TNeJI08 
4S0 "8/4/25 


et 
0 3 5 g 12 15 
TEMPERATURE C 


STATION J11S 


POSITION 59-29.4N 


DATE 76/ 4/25 
DEPTH 


STATION J19S 


TEMP 


Aanwdyyntwnynnwy 
& 
is) 


POSITION 58-29.2N 


DATE 76/ 4/25 
DEPTH 


TEMP 


35 


CRUISE 76-29 CONS #196 
126-30.0W 
TIME 8:55:49 PST 
SAL SIGMA-T SOUND 
-O7 38.41 23.03 Webress¥n 
. 88 39.48 23.88 WANA 
snle 38.54 23.92 1474, 
-89 39.57 25.95 1474. 
38.58 23.96 1474, 
~84 39.69 24.985 laa 
OE 3H.84 CA, A755). 
99 36.98 24.22 1476. 
99 39.95 BAO 1476. 
99 38.99 24.29 LAT Fc 
CRUISE 76-29 CONS #197 
126=—1922W 
TIME 12:12:55 PST 
SAL SIGMA-T SOUND 
oo 39.37 2o.ao 1475. 
PRI 38.48 23.78 Ay Si. 
oie 38.54 23.9 1474. 
-99 38.62 23.99 Va Ay. 
30.67 24.84 TATA, 
98 38.86 24.19 1475. 
.97 38.98 PAL TAS, Wea aSy « 
98 31.98 24.398 47 Bi. 
.38 31.83 24.50 1476. 


ANAAN WN WINS 
Q 
a 


PREaoU he sels 


PRESoURe =Ub 


150 


2007 


450 


190 


300 


36 


SALINITY O/00 
mat 28 as 30 


at 


78- 20-108 
BSIN:J 10 


76. 4/2b 


3 5 g 
TEMPERATURE C 


SALINITY QO/700 
28 ed 30 


76- 20- 
| 61h JOP 


"B/4/26 
a 
0 

TEMPERATURE C 


aM 


108 


es rs 


12 


a2 


32 


1S 


Ss 


STATION J 19 CRUISE. #629 CONS #198 
POSITION 58-29.7N 126-18.7W 
DATE 76/ 4/25 Time Lats Ti2e PST 


DEPTH TEMP SAL SIGMA-T SOUND 


g 7.45 38.39 23.76 1475. 
1g 7.42 38.36 23.74 1475. 
20 Fee LG 38.48 Cae Oe 1474. 
39 7.14 38.55 Bos oe 1474. 
5g 7.86 39.66 24.83 1474. 
VAS 7 OD 38.78 24.13 1475. 

169 6.97 38.87 24.28 1476. 
125 6.97 39.95 24.27 1476. 
15g 6.98 30.97 24.28 1476. 
175 6.98 31.98 24.38 1477. 
208 6.98 31.984 24.33 1477. 
£20 6.98 31.87 24.36 1477. 
256 6.98 31.88 24.36 1478. 
aru 6.97 31.88 24.37 1476. 
SOD 649% 31.89 24.37 1479. 
325 6.97 S12 24.48 1479. 


STATION J1GN CRUISE 76-20 CONS #189 
POSITION 58-39.5N 126-18.4W 


DATE 76/ 4/25 TIME Ye2ro77S9 Pst 

DEPTH TEMP SAL SIGMA-T SOUND 
g* ZF oes 38.41 23.81 1474. 

1g mem 4 38.49 23.88 1474, 

2G 7.16 I auch t Z3 «ao L474. 

38  aplal ae woe oo eo 1474, 

5m 7.88 38.63 24.09 1474, 

ip FZ LE aahiah 24.12 1475. 
1go 6.98 38.87 24.29 1475. 
125 6.98 39.91 24.23 1476. 
159 6.97 HIPS RS) 24.26 1476. 


175 Geo7 31.81 24,31 Laer. 


PREGGUKG BS 


PRESOURE 0G 


150 


300 


450 


150 


38 


SFLINITY 0/700 
ae | 28 a 30 Si oa 


Mnerenne ene 


78- 26-110 
8STNtJ OA 
“874/26 


: 5 2 
TEMPERATURE. 


SALINITY O700 
28 La 30 


———_—__—~ aay 


300-4 


450 


78- 20-111 
Siked 86 
7B, 4/2b 


U 3 5 adam | 15 
TEMPERATURE C 


STATION J IN 


CRUISE 76-29 


POSITION 59-29.1N 


DATE 76/ 4/25 
DEPTH 


STATION J 9S 


POSITION 59-28.GN 


DATE 76/ 4/25 
DEPTH 


TEMP 


TIME 


39 


CONS #1198 


126-18.5W 
TIME 


13249223 PST 

SAL SIGMA-T SOUND 
30.48 FEN ET) 1475. 
38.46 23.84 1474, 
38.47 tS) teh 1474, 
SOree Pehty 8) it ana, 
38.59 25.96 a7 S.. 
ce 2 ae | 24.86 Rano. 
38.84 AES leiig VARS. 
SMNOe, 24.29 DAN Gye 
39.98 ZAwas Aras 

CRUISE 76-29 CONS #111 
126-11.0W 
14:13:56 PST 

SAL SIGMA-T SOUND 
39.04 Bone lay5r 
38.49 Zana 1474. 
38.52 23.968 1474. 
38.56 23 3S 1474, 
SMO 24.84 1474, 
38.79 Can Vay Se 
SHO tay aaah oy Aa ay or 
38.91 24.24 aro 
38.95 Pelihe. fala, ar OF 
el eaalee eA oe Were Fe 2 


AANAAIN IWIN 
®Q 
rod 


PRESSURE DB 


DB 


PReoo vie 


150 


300 


450 


zit 


40 


SALINITY 0,00 
Fats 30 


"G- 20-143 
Sitad 98 


w 
TEMPERATURE 7G 


SALINITY. 0/700 
8 29 30 


76- 20-146 
STNtJ BN 
18/4/28 


3 5 J 
TEMPE INA ERE © te 


at 


ail 


re 


Se 


STATION J 9 


CR 


POSITION 50-28.5N 


DATE 76/ 4/26 


DEPTH 


STATION J 8N 


TEMP 


7.74 
7.66 
7.26 
7.22 
{oi 
75 
yee 
bus 
G57 
6.97 
6.97 
Ge oe 
6, 97 
6.98 
6.37 


6.97 


CR 


POSTTION S28 -2N 


DATE 76/ 4/26 


DEPTH 


TEMP 


4] 


UISE 76-20 CONS #143 
126-18.7W 

TIME 16: 5:53 PST 

SAL SIGMA-T SOUND 

3H..42,| 23.75 1476. 
39.46 23.79 1476. 
38.54 23.98 1475. 
39.55 23.92 1475. 
30.57 23.94 1475. 
38.63 23.99 1475. 
38.73 24.08 1476. 
305.50  2di,,14 1476. 
38.93 24.25 1476. 
38.99 24.29 1476. 
31.04 24.33 1477: 
31.86 24.35 1477. 
31.86 24.35 LA7B. 
31.98 24.37 1478. 
Si.i4 aaa 1479. 
S1618 “24249 1479. 

UISE 76-29 CONS #146 
126- 2.9W 

TIME 17:28:3@ PST 

SAL SIGMA-T SOUND 

39.49 23.84 1475, 
30.49 23.84 1475. 
30.58 23.86 1475. 
39.49 23.86 1475. 
38.55 23.92 1475. 
29.77, 24.h1 1475. 
39.83 24.16 1475. 
30.88 24.28 1476. 
38.95 24.26 1476 
31.86 24.35 1477. 
$1.96 24,35 1477. 


42 


SALINITY O/00 


27 28 og 30 31 32 
0 
= Toe 
Lu 
(aa 
=) 
om 300 
Liu 
OY 
a 76- 20-147 
8TNeJ 88 
ASQ 76/4/26 
3 6 9 
TEMPERATURE C 
SALINITY 0/00 
8 Og 30 
0 
5 150+ 
Lu 
4 
a) 
3 300 
Li} 
oY 
o. 76- 20-148 
8INe\J 8 
ASQ 78/4/26 


keg 1d 


a S 9 
TEMPERATURE © oC 


STATION J 8S 


CRUISE 76-28 


POSITION S8-27.6N 


DATE 76/ 4/26 
DEPTH 


STATION J 8 


POSITION 58@-27.5N 


DATE 76/ 4/26 


DEPTH 


43 


CONS #147 


126- 4.1W 
TIME 7F¢S2738 PST 


TEMP SAL SIGMA-T SOUND 
Ree a 38.54 fo. 98 1474. 
eee 39.56 23 391 1475. 
faes 38.59 2a699 1474, 
7.18 38.62 25«98 1475. 
<P 39.79 24.13 1475. 
Pare Ss) 38.84 24.17 1475. 
7.983 38.87 24.19 1475. 
7.96 38.92 24.24 1476. 
6.98 38.96 ay eo | 1476. 
6.97 38.98 24.29 L477. 
CRUISE 76-29 CONS #148 
126- 3.4W 
TIME “PSs #8223. PST 
TEMP SAL SIGMA-T SOUND 
teas 38.52 23.88 1474. 
7 «Se 38.53 23.89 1475. 
7.28 38.54 23.98 1475. 
Fek2 38.67 24.82 1474, 
#siil 38.69 24.95 1475. 
7.89 39.74 24.88 1475. 
7.88 38.75 24.89 1475. 
7.87 39.77 24.11 1476. 
7205 39.89 24.14 1476. 
Cera 38.89 24.21 1477. 
6.98 38.97 24.28 1477. 
6.97 31.91 24.31 1a?7. 
6.96 31.07 24.36 1478. 


44 


SALINITY OQ/00 


OT 28 og 30 31 32 
0 
4 150 
Li] 
(0 ah 
=) 
3 300 
LL] 
aa 
om 76- 20-187 
8TNed 7N 
AS 0 78/4/27 
3 5 9 
TEMPERATURE C 
SALINITY . 0/00 
O7 o8 Og 30 31 32 
0 | , 
EO 
LL 
eh 
aP 
~ 300 
Li 
ae a 
om 78- 20-168 
BINed 78 
450 18/4/27 


2 19 


3 5 g 
TEMPERATURE C 


45 


STATION J 7N CRUISE 76-29 CONS #167 
POSITION 598-27.8N 126- 1.4W 


DATE 76/ 4/27 TIME Sige 4 ot 

DEPTH TEMP SAL SIGMA-T SOUND 
g 7:23 38.47 23.85 1474. 

1g Luee 38.51 23.89 1474. 

268 Lect 38.52 23.89 1474. 

38 haat 38.52 23.89 1475. 

58 Geek 38.52 23.89 1475. 

7§ ya | 38.52 Zovoo 1475. 
196 ore We 38.59 an6oo 1476. 
125 Celt 38.59 23.95 1476. 
158 7.89 39.80 2aeele 1476. 
175 7.90 38.94 24.25 1477. 
288 G99 38.98 24.29 1477. 
225 6.98 31.01 24.31 1477. 


STATION J 7S CRUISE 76-29 CONS #168 
POSITION 58-26.9N teo= 2. LW 
DATE 76/ 4/27 TIME 24S tla Pst 


DEPTH TEMP SAL SIGMA-T SOUND 


g Bea) 38.51 23.88 1474. 
18 Gaya 5 38.55 Zone 1474, 
28 Cee 38.56 23.93 1474. 
38 7.18 38.57 23.94 1474. 
59 Deano 38.64 24.68 1475. 
(as Cy EC 39.89 24.21 1475. 
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STATION J 7N CRUISE 76-29 CONS #189 
POSITION 5@-27.8N 126-41: 4W 


DATE 76/ 4/27 TIMES LaceGrAl PSF 

DEPTH TEMP SAL SIGMA-T SOUND 
g Lead 38.45 eae s 1475. 

1g i ae 38.46 23.78 1476. 

20 7.33 38.57 2oe0e 1475. 

38 7.28 38.60 23.95 1475. 

5g 7.21 38.64 aae99 1475. 

75 7.85 38,87 24.19 1475. 
10g 7.1 308.96 24.26 1475. 
iz 7.98 38.97 24.28 1476. 
15g 7. 8G 38.99 24.29 1476. 
175 6.98 31.84 24.33 1477. 
208 6.98 31.84 24.33 1477. 
225 6.98 31.95 24.34 1477. 


STATION J 7S CRUISE 76-29 CONS #181 
POSITION 59-26.95N 126-92. 1W 


DATE 76/ 4/27 TIME °-18:346745 PST 
DEPTH TEMP SAL SIGMA-T SOUND 
g TER aS 38.57 e393 1474. 
1g Yeh 38.66 24.81 1474, 
26 tse tS 38.73 24.88 1474. 
30 7.89 38.78 24.11 1474. 
58 7.82 38.93 24.24 1475. 
75 6,99 31.04 24.33 1475. 
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SALINITY Q/00 
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STATION J 8 


POSITION 58-27.5N 


DATE 76/ 4/27 
DEPTH 
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CRUISE 76-28 CONS #182 
126- 3.4W 
TIME 19: @:44 PST 
TEMP SAL SIGMA-T SOUND 
tae 398.55 2309 1 VaiiAy. 
Tose 39.62 23.98 1474, 
7.29 38.63 23.98 Vae7cAs. 
7.19 38.64 23.99 La75% 
7 we, 39.64 23.99 P4759 
7.89 38.78 Areal 1475. 
7.88 38.81 Carel 4 1 475%. 
7.988 38.82 Za Us) 1476. 
7.686 38.84 24416 1476. 
7.84 39.98 ZANE | Lani 
6 «97 31.95 24.34 Waray. 
6.97 31.98 24.36 LAT7. 
6.97 31.989 enor 1476, 
CRUISE 76-2¢ CONS #183 
126-73 54W 
THMErr 19258923 .°SiT 
TEMP SAL SIGMA-T SOUND 
79 39.49 23.84 b4 45's 
T dad 38.55 23.998 1475 
7 aol 39.56 Zoic LAASie 
Wii PAS 38357, 2395 1L475)< 
Ces 39.68 Pale SIs} 1475 
tiles Wy 38.66 24.61 1475. 
Foleo 38.75 24.89 14 n6s 
7.81 38.95 24.26 1476. 
7.86 38.98 24.28 1476. 
6.98 31.94 BARS Lary 
6.98 3l.95 24.34 Va oe 
6297 6) ON org 24.35 1477 
6.97 31.168 24.38 1478. 
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POSITION 5@-22.7N 


DATE 76/ 4/27 
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NWN SISNET SS 
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CONS #184 
26-7 = te7W 
20:26:55 PST 

SAL SIGMA-T SOUND 
Siac! Zao t 1474. 
39.69 23.96 1474. 
39.61 Bono fF VAV4 
38.62 Boor ATES. 
39.68 24.82 WAT aie 
39.78 24.085 Mea iO le 
SOin7 24.67 War6). 
38.83 24.15 476i. 
31,80 24.368 1476. 
31.85 Bares A YAR ar. 
31.96 Bahn Gis Aare. 

CRUISE 76-29 CONS #186 
125-47 .9W 
23719943 PST 

SAL SIGMA-T SOUND 
29,93 23.38 Artic. 
29.95 23.48 Mae 
29.96 Za8y a fh al NVA Sir. 
29.97 omnis TAGS i. 
es) Sls DES ENG 1475. 
30.01 23.46 eae ior 
3H. B85 23.49 1476. 
Ng) a thes faye S) 1476. 
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STATION J 3 


POSITION 5@-22.2N 


DATE 76/ 4/27 
DEPTH 


STATION J 2 


POSITION 58-22.2N 


DATE 76/ 4/28 
DEPTH 


a3 


CRUISE 76-29 CONS 
125-39.50W 
TIME?” 237584. 2 PST 

TEMP SAL SIGMA-T 
7.98 23.89 23.35 
7.58 29.98 23.36 
Leper 29 92 23.38 
7.56 29-93 23.39 
(Mk) 29.95 23.40 
7.55 22.56 23.41 
2783 29.98 23.43 
7.49 38.985 23.49 
7.46 38.89 23.52 
7.46 38.89 23.53 
7.44 3.15 23-58 
rere | 39.20 23-62 
7,49 39.22 23.64 

CRUISE 76-29 CONS 

Ne5-33.5W 
TIME 1: 4:27 PST 

TEMP SAL SIGMA-T 
7.60 es thy, 23.34 
7.61 29,88 23.34 
7.62 29.87 23.33 
Cree 29.87 eBoen8 
Tree 29.88 23-5 
rane 29.88 23.34 
fag 29°91 23.36 
7299 eo oo! 23.3 
2759 rape BE) | “aca 
7.48 38.88 ates 
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SOUND 
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1475. 
1475. 
1475. 
1475. 
1476. 
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1477. 
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SOUND 
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1475. 
T4758. 
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1476. 
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L477. 
1477. 
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SALINITY 0/00 
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STATION J 1 CRUISE 76-29 CONS #199 
POSITION 59-29.7N 125-25.5W 
DATE 76/ 4/28 TIME 1:47: 8 PST 


DEPTH TEMP SAL SIGMA-T SOUND 


g 7279 29.40 22.94 1475. 
1g 7.88 29.66 23.14 1475. 
28 eth} 29.67 23 0l65 1476. 
38 7.88 29.66 2oe19 1476. 
58 7.78 Pa pe Zoek? 1476. 
75 7.78 29.69 SoeLe 1476. 

19¢ 7.88 29.67 23.15 1477, 
125 fit 29.69 ra ote) la77. 
158 7.81 29.67 eden 1478. 
Lid 7.78 Coats 2319 1478. 
298 7.68 22.79 3.2 1478. 
225 7.67 29.89 23.27 1479, 
250 4.67 29.81 23.28 1479, 
275 7.66 29.82 23.29 1479, 
SOG 7.66 29.83 23.29 1480. 
325 7.65 29.84 23.39 14689. 


STATION DP 2 CRUISE 76-20 CONS #192 
POSITION 5@-14.7N 125-23.0W 


DATE 76/ 4/28 Tamer. 33 G59: PST 

DEPTH TEMP SAL SIGMA-T SOUND 
g 7¢95 29.52 23.81 1476. 

1g F292 29.54 23.084 1476. 

20 7.89 29.37 23.86 1476. 

38 7.89 Z£Gear 23.86 1476. 

598 7.86 29.58 23.87 1476. 

75 7.86 Fah Ps 23.98 1477. 
199 7.83 29.62 23.19 1477. 
125 7.82 29.63 B06 he L477. 
159 7.78 29.68 23.16 1478. 
as) Tore 29.68 23.16 1478. 
200 7.78 29.68 2316 1478. 
225 Teaver’ 29.69 Cooke Lares. 
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STATION DP 1 CRUISE 76-29 CONS #194 
POSITION 59- 5.1N 125-16.4W 
DATE 76/ 4/28 TIME 4:58:26 PST 


DEPTH TEMP SAL SIGMA-T SOUND 


g 8.09 29.41 Cay 1476. 
1g 8.989 29.42 oae9e 1476. 
2g 8.89 29.42 22.92 1476. 
3G 8.89 29.42 eaeve 1477. 
58 8.88 29.43 Poa oa 1477. 
75 8.98 29.44 2G«93 1477. 
STATION SG 1 CRUISE 76-29 CONS #196 
POSITION 49-55.9N Beare S. GW 
DATE 76/ 4/28 TIME 6:49:45 PST 
DEPTH TEMP SAL SIGMA-T SOUND 
g 8.73 28.98 22.42 1478. 
1g 8.46 29.34 22.86 1478. 
29 8.36 29.47 22.92 1477. 
39 8.33 29.59 22.94 1478. 
5a 8.31 29.62 23.84 1478. 
75 B52? i IR eowee 1479. 
198 8.21 38.10 23.43 1479. 


125 8.19 38.26 23.56 148@. 
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STATION SG 1 CRUISE 76-22 CONS # 1 
POSITION 49-55.6N 125~-. 5.5W 
DATE 76/ 6/21 TIME 14:536:27_PST 


DEPTH TEMP SAL SIGMA-T SOUND 


ge i2,85 26.33 19.75 1499. 
1g 19.89 27..56 21.96 1484. 
20 9.49 28.64 22.18 1481. 
39 9.34 ees o2.28 1480. 
5g 9,81 20.95 22.42 1486. 
75 8.59 29465 23.84 1479, 

186 7.92 38.16 Z5.05¢ 1478. 
125 7.83 38.18 23.54 1478. 


SIATION DF UL” “ICRUTSE 76-22 CONS # 4 
POSITION 59-S.1N 125-16.4W 
DATE 76/ 6/21 TIME 16:38:17 PST 


DEPTH TEMP SAL SIGMA-T SOUND 


g 9.53 28.67 ae<l2 1481. 
1g 9.49 28.88 22.29 1481. 
20 9.48 28.89 22.99 1481. 
3G 9.48 28.89 22.00 1481. 
58 9.46 28.92 oe aoe 1481. 
75 9.43 28.97 22037 1482, 

198 9.42 Pa A) on ao 1482. 
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CRUISE 76-22 CONS # 
POSITION 59-14.7N 


i2ores 
TIME 417 
TEMP SAL 
9.69 23.92 
9.58 28.92 
250) 28,92 
9.64 28.92 
9.39 29.98 
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3.48 29.468 
8.97 29.55 
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CRUISE 76-22 CONS 
POSITION 5822 .2N 
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CRUISE 76-22 CONS # 15 
125-47.9W 
22:59:23 PST 

SAL SIGMA-T SOUND 
29.78 as li 1479. 
29.91 Paes Pas) 1479. 
29.92 Zinc 1486. 
29.99 23.48 1486, 
38.85 Pacey oh} 1486. 
38.26 23.51 1484. 
39.48 23.05 14868, 
39.43 23.66 1481. 
38.48 23 FD 1481. 

CRUISE 76-22 CONS # 16 
125-56.8W 
Oi sie eS) Piet 

SAL SIGMA-T SOUND 
29.89 2s oS 1479, 
39.98 Zon 1479. 
38.19 AGG Pies 1479. 
38.52 Baie TAS} 1479. 
39.86 24.64 1479. 
Sil els CA Ci, 1479. 
Sil, js, fat Wey) 1479. 
S129 24.41 1489. 
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DATE 76/ 642¢ 
DEPTH 


TEMP 
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CONS # 17 


La6= “a, ZW 
TIME Oesenam BS t, 


SAL SIGMA-T SOUND 
62 29.81 23.15 1479. 
69 38.11 23.37 1479. 
Sos 398.17 Eaehe 1479. 
51 39.26 Fe} plaVn 1479. 
24 39.67 23... 808 1479. 

Siler Cal: CEN SAG Was ASk 
ass) 31.82 2A e 1479. 
93 Sl. ie Cae Cla 1488. 
88 Bree 2436 1486. 
85 Sean 24.46 1486, 
85 ei arate: 24.41 Able, 
CRUISE 76-22 CONS # 26 

126- 1.4W 
TIME 2: 1:43 PST 

SAL SIGMA-T SOUND 
Achy 28.97 22.45 1478. 
-64 38.081 23.39 1479. 
64 39.84 23.3¢ 1479. 
-63 39,19 de ae iy! 1479. 
afl 39.42 23;..05 1479. 
: 31) 02 Zale Lats 1479. 
-94 SL. 1G Baa 1479. 
88 Seas 24.35 1486, 
.88 S1L.23 24.316 1489. 
-86 31.28 24,46 1489. 
84 Oh es 24.42 1481. 
-83 31.34 24.45 1481. 
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STATION J 8 


POSITION 58-27.5N 


DATE 76/ 6/22 
DEPTH 
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POSITION 5@-28.5N 


DATE 76/ 6/22 
DEPTH 
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CRUISE 76-22 CONS # 23 
126- 3.4W 
TIME SIUEQVS PST 
TEMP SAL SIGMA-T SOUND 
8.68 29.94 23.22 1479. 
8.62 38.86 23.34 1479, 
8.61 38.11 23-36 1479. 
8.69 30.14 23.40 1479. 
8.46 308.36 23.68 1479. 
8.85 38.95 24.12 1479, 
8.93 38.99 24.15 1479. 
7.99 31.85 24.21 1486. 
7307 31.99 24.24 14388. 
7.93 31.15 24.29 1489. 
7.99 5) a a 24.36 1481. 
7.85 31.99 24.42 1481. 
748) 31.38 24.49 1482. 
CRUISE 76-22 CONS # 26 
126-18.7W 
TIME 4:43:35 PST 
TEMP SAL SIGMA-T SOUND 
$.91 29.89 23.99 1489. 
8.74 39.88 23.34 1488. 
8.68 38.16 23.41 1489. 
8.58 38.28 23.52 1486. 
8.16 38.78 2309? 1479. 
7.94 31.86 24.22 1479. 
7.93 31.97 24.23 1479. 
7291 Si Tks 24.28 1488. 
7.86 31225 24.38 1489, 
7583 31.34 24.45 1488. 
7.82 31.35 24.47 1481. 
7.88 3 Las 24.49 1481. 
7.81 31.33 24.49 1482. 
7.88 31.40 24.51 1482. 
Vics 31.43 24.53 1482. 
7.99 31.43 24.53 1483. 
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STATION J 19 


CRUISE 76-22 


POSITION 58-29.7N 


DATE 76/ 6/22 
DEPTH 


STATION J Ii1 


TEMP 


9.85 
8.87 
8.55 
8.49 
8.15 
8.61 
7.93 
Eror 
7.85 


CRUISE 76-22 


POSITION 59-39.9N 


DATE 76/ 6/22 
DEPTH 


TEMP 


8.95 
8.65 
8.59 
8.33 
8.18 


126-18 
TIME 5 


SAL 


coe7To 
38.11 
38.24 
36.30 
38.76 
38.92 
31.97 
31.16 
31.28 
31.31 
31.34 
31.36 
31.39 
S1.41 
31.43 
31.46 


126-39 
TIME fe 


SAL 


23.95 
39.28 
38.38 
38.52 
38.68 
38.98 
31.86 
Sie to 
31.28 
Shao 
31.32 
31.36 
31.41 
31.43 
31.45 
31.46 
31.47 
31.49 


PA 


CONS # 27 
~7W 
2912360 PST 
SIGMA-T SOUND 
23.84 1488. 
23.34 1488. 
23.49 1479, 
23.55 1479. 
23.96 1479. 
24.10 1479. 
24.22 1479, 
24.38 1489. 
24.46 1488. 
24.42 148f. 
24.45 1481, 
24.47 1481. 
24.58 1482. 
24.51 1482. 
24.53 1482. 
24.55 1483. 
CONS # 39 
- OW 
<TAs 2 PST 
SIGMA-T SOUND 
23.21 148¢. 
23.45 1479. 
23.55 1479. 
23.74 1479, 
23.89 1479, 
24.88 1479. 
24.21 1479. 
24.26 1486. 
24.33 1489. 
24.41 1488. 
24.43 1481, 
24.47 1481, 
24.51 1482. 
24.53 1482, 
24.54 1482, 
24.55 1483. 
24.56 1483, 
24.58 1484, 
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SALINITY “C700 


27 28 og 30 31 32 
en 
e450 
Lid 
XY 
Ese 
3 300 
LL] 
oO 
oO “B- 22-33 
HBiked 12 
45g 7676/22 
[>t t+ + —+ 1 + — 
U 3 5 9 12 15 


TEMPERATURE “BC 


SALINIT* O,00 
aut 28 zg 30 al 32 


an) 

ac 

uJ 

a 

eee 

Vp) 

Vp) 

Lu) 

oY 

a “Q- 22-36 
STINtJ 13 

A450 "6/0/22 


| radia eae 
U 12 


G 19 
Terr PURE eC 


STATION J 12 


POSITION 598-31.7N 


DATE 76/ 6/22 
DEPTH 


STATION J 13 


TEMP 


CRUISE 76-22 CONS 
126-41 .0W 

TIME 8:56:48 PST 

SAL SIGMA-T 
30.19 23.34 
38.25 23.49 
38.38 23.62 
39.51 23.74 
39.82 24.61 
31.92 24.16 
31.19 24.23 
31.23 24.34 
31636 24.46 
31.38 24.48 
31.43 24.52 
31.44 24.53 
31.47 24.55 
31.48 24.56 
31.48 24.56 
31.49 24.57 
31.49 24.57 
31.49 24.57 
31,51 24.59 
3152 24.59 
ee 24.59 
Jp 5S 24.68 


NNN NNNNNNNYNNN NN OOD DOWOMD 
jes) 
ut 


ERUISE” 76-22 


POSITION’ 53>33.3N 


DATE 76/ 6/22 
DEPTH 


TEMP 


NMWNNNNNNNNOODOMTODADADWDANAM®D 
®Q 
_ 
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126-47.9W 
TIME? “TO: s7s12 PST 
SAL © SIGMA-T 

38.52 23.72 
38.62 23.88 
38.62 23.89 
38.73 23.99 
38.98 24.05 
38.92 24.86 
Siw ie 24.36 
31.18 24.29 
3 24.33 
31.24 24.35 
g1<c8 24.37 
31.27 24.37 
31.3 24.46 
s1.39 24.48 
31.49 24.49 
31.43 24.52 
31.49 24.49 
31.46 24.54 
31.52 24.59 
31.47 24.55 
31.46 24.54 


CONS 


# 33 


SOUND 


1489, 
1479. 
1479. 
1479. 
1479. 
1479, 
1489. 
1488. 
1488. 
1481. 
1481. 
1481. 
1482. 
1482. 
1483. 
1483. 
1483. 
1484, 
1484. 
1485. 
1485. 
1486. 


# 36 


SOUND 


1479. 
1479. 
1479. 
1479. 
1479. 
1486. 
1488. 
1488. 
1481. 
1481. 
1481. 
1482. 
1482. 
1482. 
1483. 
1483. 
1484. 
1484, 
1484, 
14385. 
1485. 


PRESSURE CB 


PRESSURE UCB 
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SALINITY 0,00 
27 28 29 30 31 32 
0 sept 


150 
300 
78- 22-39 
BINeS 14 
ASQ "Ov 8/22 
eee teen emma aemien 
U 3 6 g 12 15 
TEMPERATURE C 
SALINITY o,oG 
Pl | 28 23 30 aL a2 
0 


1950 


300 


7"6- 22-42 


SIN JIAF 
78/6722 


i 
fa i lid 
U 


6 a 
TOMPERH TURE C 


STATION J 14 


CRUISE 76-22 


POSITION 59-34.6N 


DATE 76/ 6/22 
DEPTH 


STATION J14A 


TEMP 


DOonnannmad 
> 
Q 


POSITION 58-35.4N 


DATE 76/ 6/22 
DEPTH 


TIME 


ho) 


CONS # 39 


126-52.9W 
TIME 


PZ 334232 PST 

SAL SIGMA-T SOUND 
29253 oae9l 1479. 
38.14 23.41 1479, 
30 296 2307S 1479. 
3G.69 23.87 1479. 
38.85 24.068 1489. 
39.90 24.84 143@. 
38.89 24.04 1489. 
38.89 24.84 1481. 

CRUISE 76-22 CONS # 42 
126-59.9W 
14:48:49 PST 

SAL SIGMA-T SOUND 
39.80 23.94 1479. 
39.85 23.98 1479, 
38.97 24.18 1479. 
31.93 24.16 1479. 
9 a e4eee 1480. 
31.73 24.77 1479. 
32-82 25.93 1479. 
32.15 26.14 1479. 
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SALINITY "O7e0 


ad | 28 29 30 31 OL 
0 : 
SO 
LW 
ow 
= 
w 300 
LW) 
(ae 
aie 78- 22-45 
BINt JI3N 
450: 78/8/22 
S | 
FEMPERH TURE SC 
SALINITY O/00 
Feel vas 249 30 agi 28 
0 —— 
eo 1So 
Lu 
cr 
=) 
w 300 
LJ 
i 
oO 78- 22-47 
BTINeJ 13 
ASQ 76/8/22 
QO 12 1S 


a 5 Ss 
TEMPORT Ronin: 2c. 


STATION J13N 


POSITION 58-33.5N 


DATE 76/ 6/22 
DEPTH 


STATION J 13 


POSITION 58-33.3N 


DATE 76/ 6/22 
DEPTH 


PT 


CRUISE 76222 CONS # 45 
126-46.9W 
TIME. 15¢58344 PST 
TEMP SAL SIGMA-T SOUND 
9.23 38.04 23,23 1481. 
8.58 38.34 23.56 1479. 
8.34 38.66 23.84 1479. 
8.29 38.66 23.85 1479. 
8.2 39.78 23.96 1479. 
8.17 38.86 24.83 1479. 
8.13 38.95 24.11 1480. 
8.983 si.15 24.28 1480. 
CRUISE “26-22 CONS # 47 
126-47.9W 
TIME... f6'(55:28. PST 
TEMP SAL SIGMA-T SOUND 
8.76 29.94 ae+ne 1479. 
8.39 38.59 43572 1479. 
8.39 36.76 23.94 1479. 
8.27 38.79 23°20 1479. 
8.26 38.79 23-97 1479. 
8.25 38.87 24.82 1489. 
8.987 31.13 24.26 1489. 
8.91 31.24 24.35 14898. 
7-96 31.32 24.42 1489. 
#90 31.35 24.44 1481. 
4o9e 31.39 24.48 1481. 
7.99 31.42 24.51 1482. 
Pe89 31.45 24.53 1482. 
7.88 31.46 24.54 1482. 
7.88 31.47 24.55 1483. 
7.87 31.47 24.55 1433. 
7.86 31.49 24.57 1484, 
t.e° 31.52 24,59 1484. 
7.84 31,5¢ 24.68 1484, 
4 ade 31.56 24.63 1485. 
7 s8e 31.56 24.63 1485. 


DB 


PRESSUIE 


DB 


PRESSURE 


78 


SALINITY OQ/00 


27 28 29 aU Si ae 
0 “na 
150 
300 
76- 22-50 
BIN2J138 
ASQ 78/8/22 
0 3 6 g be 15 
TEMPERATURE “E 
SALINITY 0/00 
ree | 28 29 30 Si oP 
0 =fo 
150 
300 
78- 22-52 
B8TINtd 12 
450 78/8/22 


3 5 y 
TEMBERRTURE “EC 


STATION J13S 


POSITION 59-32.9N 


DATE 76/ 6/22 
DEPTH 


STATION J 12 


POSITION 59-31.7N 


DATE 76/ 6/22 
DEPTH 
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CRUISE “76-22 CONS # 568 
126-47.4W 
TIME JB? 9744 PST 
TEMP SAL SIGMA-T SOUND 
9255 38.82 7a ee A 1482. 
8.49 38.43 23.65 1479. 
8.35 38.64 23.83 1479. 
8.31 38.69 23.88 1479. 
8.29 38.74 rls I 1479. 
8.25 38.85 24.81 1486, 
8.98 31,13 24.25 1489. 
7.94 31.35 24.45 1489. 
7498 Siyco? 24.48 148@. 
7.98 31.42 24.51 1481. 
7.89 31.45 24.53 1481. 
7.88 31.45 24.53 1482. 
CRUISE, 7 Gece CONS # 52 
126-41.8W 
TIME 19:15735 PST 
TEMP SAL SIGMA-T SOUND 
9.49 29.89 Zoels 1482. 
ae Oe 38.86 23.29 1488. 
8.81 38.17 23.48 1489. 
8.52 38.33 23.57 1479. 
8.41 39.58 aoe ee 1479. 
8.15 38.92 24.88 1479. 
3,13 38.99 24.13 1488, 
8.98 31.89 24.22 1489. 
8.01 oy | 24.33 1488. 
4.94 31.39 24.46 1481. 
7.93 31.33 24.43 1481. 
7.88 31. oo 24.48 1481. 
too 31.41 24.59 1482. 
Ppa Fo) 31.44 24.53 1482. 
7.84 31.48 24.56 1483. 
7.84 31.49 24.57 1483. 
7s OS fs: MRS 24.57 1483. 
7.84 31,59 24.58 1484. 
7.84 a1. ot 24.59 1434, 
7.84 BA. Oe 24.59 1435. 
7.84 BP 24.68 1485. 
7.83 31.53 24.69 1485. 
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SALPNELY (Gus 


pag 28 2g 30 31 32 
0 f 
m 150 
LJ 
(x 
=) 
~ 300 
LL) 
oO 
Bi 78- 22-59 
BINsJI1IN 
450 78/8/22 
3 5 g 
TEMPERATURE C 
SALINITY oa7a0 
oy o8 og 30 31 32 
0 5 
o.150 
Li 
(re 
a) 
~ 300 
LJ 
( 
it Da 78- 22-85 
BINed LL 
ASQ 78/8/22 


a 5 g 
TEMPERA LURE. -@ 


STATION J11N 


POSITION 59-39.7N 


DATE 76/ 6/22 


DEPTH 


STATION J 11 


POSITION 59-38.0N 


DATE 76/ 6/22 
DEPTH 


8] 


CRUISE 76-22 CONS # 53 
126-30.9W 
TIME 28:57:16 PST 
TEMP SAL SIGMA-T SOUND 
9.97 29%. 9> coe ld 1489. 
39.93 39.81 23.24 1481. 
8.78 38.13 23.38 1489. 
8.69 38.16 23.41 1489, 
8.41 38.45 23.68 1479. 
8.12 39.78 23.98 1479% 
8.85 38.98 24.88 1479. 
7.97 sisl2 24.26 1489, 
Pe oe 31.23 24.36 14868. 
FRBO 31.29 24.48 1481. 
7.88 31.31 24.42 1481. 
CRUISE 76-22 CONS # 55 
126-30.9W 
TIME 2irSi e144 PST 
TEMP SAL SIGMA-T SOUND 
SiS2 29.89 23.08 1482. 
8.73 39.83 23.39 1479. 
8.54 38.24 23.49 1479. 
8.55 38.26 23.51 1479. 
8.26 39.61 agedz 1479. 
8.08 38.83 24.92 1479. 
8.81 31.91 24.17 1479, 
7.99 Re na Be 24.29 14386. 
7.96 31.29 24.33 1488. 
7.99 31.29 24.41 1481. 
7.88 31.34 24.44 1481. 
?aBis 31.41 24.51 1481. 
7.82 31.44 24.53 1482. 
7-82 31.45 24.54 1482. 
LaeZ 31.46 24.55 1482. 
bead 31.47 24.56 1483. 
7 38D 31.48 24.56 1483. 
Cie) 31.49 24.58 1484, 


DB 


PRESSURE 


DB 


PRESSURE 


150 


300 


450 


150 


300 


SALINITY 
8 Ln 


SALINITY 
8 29 
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3 5 
TEMPERATURE 


3 5 
TEMPERATURE 


0/700 
30 


78- 22-57 
BTNGJIL8 
78/8/22 


S 
1g 
0700 
30 


76- 22-69 
BTN eJION 
78/8/23 


a 
C 


aHt 


Sil 


le. 


o [ 


one 


it: 


STATION J11S 


POSITION 59-29.4N 


DATE <26/ .64.22 


DEPTH 


STATION JISN 


8 3 


CRUSE e6-22 CONS # 57 
126-30.0W 
PLE: eo AG ARs 

TEMP SAL SIGMA-T SOUND 
9.54 29.52 22.78 1482. 
8.98 38.80 25 ayo 1489. 
8.58 38.23 23.48 1479. 
8.50 38.33 rae: Ps Wg 1479. 
8.20 38.79 23.98 1479. 
8.91 38.92 24.18 1479. 
8.81 31.87 24.22 1479. 
8.90 31 689 24.24 1489, 
8. G8 31.43 24.26 1489. 
7.94 31.243 24.35 1481. 
7,89 31.38 24.41 1481. 
7 aa0 Blt? 24.47 1481. 
7.84 Shad 24.49 1482. 
74.82 31.43 24.52 1482. 

CRUESE 76222 CONS # 59 


POSITION 59-398.5N 


DATE 76/ 6/23 
DEPTH 


TEMP 


MNNNNNOOOOMW 
N 
Q 


126-18.4W 
TIME Dra sinatra 
SAL SIGMA-T 
29.96 23.26 
38.15 23639 
39.29 23.44 
26..31 2355 
39.65 23.86 
38.79 23.90 
31.83 ZA 
a1. 1% Camo 
31.28 Bah ANA 
Slaod 2A 3 
31.88 24.48 
31.49 CA oi 


SOUND 


1486. 
1488. 
1488. 
1479. 
1479. 
1479, 
1479. 
1489. 
1486. 
1488. 
1461. 
14861. 
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SALINITY Q/700 


pa 28 og 30 31 32 
0 5 
= 
Li) 
a al 
= 
~ 300 
Lu 
ce 
fe a 78- 22-80 
BTINeJ 10 
A450 78/8/23 
3 6 9 
TEMPERATURE C 
SONI fO7D0 
O7 og og 30 31 32 
0 
fe ike 
LJ 
ere 
| 
~ 300 
Li] 
w~ 
9 76- 22-82 
BIN@JIO§S 
450 78/6/23 


Meg 15 


3 6 9 
TEMREGRATURE (tC 


STATION J 19 


CRUTSER76*22 


POSITION 58@-29.7N 


DATE 76/ 6/23 
DEPTH 


STATION J198S 


TEMP 


NNNWNWNNNNNNN OOOO 
ee) 
wo 


POSITION 5#-29.2N 


DATE 76/ 6/23 
DEPTH 


TEMP 


9.41 
8.94 
8.84 
8.35 
8.18 
8.99 
hc Ug 
7.94 
7.88 
7.84 
7,83 
7.81 
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CONS # 69 


126-18.7W 
TIME We VA Ce Se Pe Si 

SAL SIGMA-T SOUND 
29.84 23.99 1481. 
39.04 Gores 1489. 
38.21 23.46 1479, 
38.22 25-46 1489, 
38.67 23.87 1479. 
38.86 24.985 1479, 
31.984 24.20 1479. 
Silera we CAIs 1480. 
344 2H 24.39 1489. 
Soe 24.44 1485¢. 
ey eye! 24.45 1461. 
331i 338 24.49 LAS 
Silos 24.568 1482. 
Se Ae 24% 52 1482. 
Sie AS 24.54 1482. 
Si 45 ZARSS 1483. 
Sule Ae 24.56 1483. 

CRUISE 76-22 CONS # 62 
126-19.2W 
TIME PAIS 7° PST 

SAL SIGMA-T SOUND 
29,67 ane AL 
30.89 2gme4 1489. 
38.84 Zowes 1486. 
38.53 236 74 1479. 
30.73 2a.92 Lars. 
38.95 pat ily 1479, 
Se Ot Za,ls 1479. 
Se kl 24.26 1489. 
Sule 2a OF 1488. 
Sale ok 24.42 1489. 
Siar oe 24.46 1482. 
Bod Bem re ShS Path hus) AS. 
By) fe fateh Si} ace. 
SAAS 24.54 1482. 
31.45 Cai Stays Rae. 
Slgietis 2as oe Al 
Bil. Ae aoe A Sesis 
St ly fab leis 1484, 
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SALINITY Q/700 
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~ 300 
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cr 
cis 76- 22-86 
BINeJ ON 
A450 78/8/23 


5 g 
TENRERATRURE iC 


STATION J 9 


POSITION 598-28.5N 


DATE .767 6723 
DEPTH 


STATION J 8N 


POSITION 59-28.3N 


DATE 76/ 6/23 
DEPTH 
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CRUISE 76-22 CONS # 63 
126-10.7W 
TIME 2:53:38 PST 
TEMP SAL SIGMA-T SOUND 
qe te 29.89 23.96 1488. 
S92 38.86 4 ae 1488. 
8.63 38.20 23.45 1479. 
8.41 38.42 23.65 1479. 
8.13 38.82 24.68 1479. 
les ul 31.48 24.17 1479. 
7.94 31.96 Gheca 1479. 
7.99 31.18 24.32 1489. 
7.85 31.28 24.48 1488. 
12835 Shea 24.44 1486. 
7.81 Sh 87 24.48 1481. 
7.88 31.39 24.49 1481. 
7.89 31.49 24.51 1482. 
fret S| 31.43 24.53 1482. 
ist 31.43 24.53 1482. 
7. he 31.45 24.55 1483. 
CRUISE 76-22 CONS # 66 
126- 2.9W 
TIME 4733:56 PST 
TEMP SAL SIGMA-T SOUND 
8.78 38.68 Caen 1479, 
8.66 38.17 23.42 1479. 
8.55 38.39 23.54 1479. 
8.47 38.39 23.62 1479. 
8.23 39.71 Pope re) J 1479. 
8.16 38.89 23.98 1479. 
8.13 36.85 24.683 148@. 
8.86 38.95 24.12 148¢. 
7.96 31.98 24.23% 1486. 
7.98 Sine 24.34 1436, 
7587 31.25 24.38 1481. 


SALINITY O/700 


O7 o8 og 30 31 32 
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Li] 
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~ 300 

Lu) 

2 al 
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TEMPERATURE C 
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om 78- 22-70 

BINeJ 68 

450 78/8/23 


3 5 a 
TEMPERATURE C 


STATION J 8 


CRUISE 76-22 


POSITION 58-27.5N 


DATE 76/ 6/23 
DEPTH 


STATION J 8S 


TEMP 


8.74 
8.78 
8.68 
8.68 
8.64 
8.40 


CRUISE 76-22 


POSITION 59-27.6N 


DATE 76/ 6/23 
DEPTH 


NNW OO MO OO 
oi 
oi 


reco Ss 


TIME a4 


SAL 


P26 "4 
TAME 5 


SAL 


89 


CONS # 68 
-4W 
5: 1 PST 
SIGMA-T SOUND 
23.28 1479. 
23.35 1479. 
23.37 1488. 
Pag a 1488. 
23.43 1486. 
23.71 1489. 
23.83 148@. 
24.82 1488, 
24.25 14868. 
24.33 1488. 
24.35 1481. 
24.37 1481. 
24.42 1482. 
CONS # 79 
-1W 
+33:17 PST 
SIGMA-T SOUND 
23.26 1479, 
23.39 1480. 
23.44 1489. 
23.48 1486. 
ao oor 1489. 
24.07 1479, 
24.24 va79. 
24.34 148@. 
24.46 1486, 
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3 B J 
TEMPERATURE. ~G 
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STATION J 7 CRUISE. 76-22 CONS # 72 
POSITION 59-26.9N 126- 2.2W 
DATE 76/ 6/23 TIME 6: 3:14 PST 


DEPTH TEMP SAL SIGMA-T SOUND 


Gg eae res 29.98 23.26 1479. 
1g 8.66 39.88 23.+39 1479. 
2g 8.59 38.18 23.43 1479, 
38 SPI a 38.27 aa,e Oe 1479, 
5g 8.40 38.47 23.69 1479. 
75 Bee 38.79 23.98 1479. 

1GD 8.11 38.87 24.95 1486. 


STATION J 6N CRUISE. 76-22 CONS # 73 
POSITION 5@-26.8N Lco- ...0W 


DATE 76/ 6/23 TIME 14:38: 6 PST 

DEPTH TEMP SAL SIGMA-T SOUND 

g 8.73 38.81 23.28 1479. 

1g 8.59 39.23 23.48 1479. 

2g 8.48 38.36 23.69 1479. 

38 8.46 38.39 23.62 1479. 

5m 8.35 38.54 23.75 1479. 

ras 3.15 38.84 24.81 1479. 

19g 8.81 31.93 24.19 1479. 
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SALINITY 0/700 
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oC 150 
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fe 
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TEMPERATURE C 


STATION J 6 


CRUISE 76-22 


POSITION 59-26.4N 


DATE 76/ 6/23 
DEPTH 


STATION J 6S 
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NWNWO} OO OO 
Q 
es 


POSITION 59-26.0N 


DATE 76/ 6/23 
DEPTH 
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CONS # 75 


126- .7W 
TIME. “84555223 PST 
SAL SIGMA-T SOUND 
29.99 23.26 1479. 
38.96 23.32 1488. 
38.12 23.38 1488. 
38.29 23.53 1479. 
39.68 Co ota 1479 
38.87 24.95 1479 
31.890 24.16 1479 
ee Wd 24.31 1489 
BS a 24.48 1489 
31.33 24.44 1456, 
31.35 24.46 1481 
CRUISE 76-22 CONS # 78 
1Z26- 1.2W 
TIME “TS 74 2519.-PST 
SAL SIGMA-T SOUND 
38.81 23.26 1489. 
39.10 23.35 1479. 
38.16 23.48 1485. 
20.23 Seed 1486. 
39.68 23.88 LA? 2. 
31.15 24.29 1479. 
31.28 24.46 1479. 
a fh ar 24,41 1489. 
Sheso 24.45 148¢. 
Seao8 24.46 1436. 
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SALINITY Q/00 
ea! 28 29 30 a 3a 


5 150 
Li 
Ce 
eS 
e300 
Lu 
& 
Gs 76—- 22-80 
BINed 5 
A450 76/8/23 
0 3 5: 9 12 15 
TEMPERATURE C 
Sait Oya 
8 Og 30 
0 
ib 
LU 
ia a 
a. 
@ 300 
LU 
Ce 
o_ 78- 22-82 


BINeJ 4 


ASQ 78/8/23 


s S = 
TEMBER EAUR ES | <C 


—— 


95 


STATION J 5 CRUISE 76-22 CONS # 86 
POSITION 59-24.5N 125-56.8W 
DATE 76/ 6/23 TIME [7239 °6. PST 


DEPTH TEMP SAL SIGMA-T SOUND 


g 8.79 29.99 23.26 1479. 
1g 8.65 38.19 23.37 1479, 
2g 8.44 38.43 23.65 1479. 
38 8.37 38.53 23.74 1479. 
59 8.29 38.65 23.85 1479. 
75 8.25 38.71 eo «9D: 1489. 

199 3519 36.89 23.98 14389. 
125 eae 31.11 24.25 1486. 


STATION J 4 CRUISE 76-22 CONS # 82 
POSITION 5@-22.7N 125-47.6W 
DATE 76/ 6/23 TIME 18:34:17 PST 


DEPTH TEMP SAL SIGMA-T SOUND 


g* 9.24 29.33 22.68 148¢@. 
1g 33¢9 29.36 eeer 1469. 
29 9.07 29.51 22«.85 148@. 
30 9.95 29.55 22.88 1489. 
59 9.81 29.61% 22.93 1481. 
75 8.92 29.73 23.84 1481. 

199 8.89 29.98 23.19 1461. 
125 8.79 29e9e 23.26 1481. 
159 8.7 39 .8D 2saeFf 1482. 


PRESSURE OB 


DB 


PRESSURE 


150 


300 


450 


150 


300 


450 


aT 


28 


96 


SALINITY 
ae 


3 5 
TEMPERATURE 


SALINITY 
28 ao 


3 5 
TEMPERATURE 


0/00 
30 


78- 22-83 
BINisJ 9 
76/8/23 


Ss) 
C 
0/00 
30 


78- 22-86 
BINes 2 
78/86/23 


= 
& 


BL 


RZ 


SH 


ai 


19 


Sig 


STATION J 3 


POSITION 58-22.2N 


DATE 76/ 6/23 
DEPTH 


STATION J 2 


TEMP 


9.25 
9.25 
9.209 
9.23 
9.29 


POSITION 59-22.2N 


DATE 76/ 6/23 
DEPTH 


TEMP 


9.39 
9.39 
9 ok 
9.28 

~26 
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CRUISE 76-22 CONS # 83 
125-39.0W 
TIME 19:58:39 PST 

SAL SIGMA-T SOUND 
29+e7 22.63 1488. 
29.35 22.69 1481. 
29.34 22.68 1481. 
29.34 22.69 1481. 
29.38 Be whe 1481. 
29.53 22.86 1481. 
29.68 22.99 1481. 
29.82 23.12 1482. 
29.83 23.13 1482. 
29.87 a ely Ig 1482. 
29.89 23.18 1483. 
38.18 23.37 1483. 
38.18 23.43 1483. 

CRUISE 76-22 CONS # 86 
125-33.5W 
TIME 21:11:58 PST 

SAL SIGMA-T SOUND 
28.93 22.35 1489. 
29.13 22.52 1488. 
Eo oil? 22.55 1481. 
29 see oe s09 1481. 
29.26 22.62 1481. 
29.46 2.88 1481. 
29.5) 22.85 1482. 
29.78 23.081 1482. 
29.808 23.18 1482. 
29 387 23.16 1482. 
38.11 23.37 1482. 


maowmawvw 
itn} 
> 


SALINITY O/00 


ay 28 og 30 31 32 
0 
a bet 
Lu 
Oh 
are 
wy 300 
Li) 
i 
om 78- 22-88 
BINed Lt 
450 78/6/29 
3 B 9 
TEMPERATURE C 
SGLINITY 6/06 
§ og 30 
0 
oc 150 
LL 
te al 
ek 
~ 300 
Lay 
oO 
OG: 78—- 22-81 
BTIN@DP 2 
ASQ 78/86/28 


3 5 = 
TEMPERATURE 96 


STATION J 1 


POSITION 58-29.7N 


DATE 76/ 6/23 
DEPTH 


STATION DP 2 


TEMP 
9.76 


POSITION 59-14.7N 


DATE 76/ 6/23 
DEPTH 


29, 


CRUISE 76-22 CONS # 88 
125-25.5W 
TIME, 22::1.7658. PS 

SAL SIGMA-T SOUND 
28.7% 22.18 1481. 
28.86 22.24 1482. 
28.86 22.24 1482. 
28.88 22.26 1482. 
29.87 22.45 1481. 
29.29 22.65 1481. 
ra Re 22.67 1482, 
29% a0 22.71 1482. 
29.43 ray sae ee 1482. 
eis Oe 22.85 1483. 
29:59 Gewve 1483. 
29.61 22x 9S 1483. 
29,59 eewoe 1484, 
2° ..60 e2.9e 1484, 
29.61 22-90 1485. 

CRUISE 76-22 CONS # 91 
125-23.8W 
TIME 23:56:45 PST 

SAL SIGMA-T SOUND 
28.80 22.15 1482. 
28.95 22.33 1481. 
28.99 22.38 1481. 
ra Re | 22.38 1481. 
29.93 22.41 1481. 
29.13 Zep Ok 1482. 
29.26 22.99 1482. 
29.43 Zelf 1482. 
29.58 22.84 1482. 
29.54 2ee07 1483. 
29.58 a Je | 1483. 
29.68 yaa 1483. 


a 
mwuwuwuouwvwnowwWwwowwaes 
(ce) 
ps 


DB 


Rie S otek: 


DB 


PRESSURE 


150 


300 


450 


150 


300 


450 


“et 


100 


SALINITY OQ/00 
28 Za) an) 


78- 22-94 
BINeGDP 2 
78/8/24 


s 5 = 
TEMPERATURE. 6 
SALINITY O/Q0 

28 ait 30 


76- 22-85 
BTNIDP 1 
78/8/24 


3 S a 
TEMPERATURE C 


at 


Be 


ae 


STATION DP 2 


CRUISE 76-22 


POSITION 5@-14.7N 


DATE 76/ 6/24 
DEPTH 


STATION DP 1 


TEMP 


9.77 
9.58 
9.53 
9.51 
9.48 
9.38 
ooo 
oe Wg 
218 
9.64 
9.82 
9.86 


POSITION 5@- 5.1N 


DATE 76/ 6/24 
DEPTH 


101 


CONS # 


125-23.9W 
TIME 8:59:54 PST 
SAL SIGMA-T 
28.86 @e<co 
28.93 ee.se 
28.97 22.35 
28.98 22.36 
28.98 22.37 
e96e9 22.47 
o9eel 22.58 
29.37 22.72 
29.45 cael eo 
29.54 22.87 
29.56 22.89 
29.58 eee 
CRUISE: 76-22 CONS # 
125-16.4W 
TIME 2:19355 PST 
SAL SIGMA-T 
28.99 22.99 
yan Be) 22.46 
20.99 See ay 
29.08 22.48 
29.88 22.49 
28.99 22059 


94 


SOUND 


1482. 
1481. 
1481. 
1481. 
1482. 
1482. 
1482. 
1482. 
1482. 
1483. 
1483. 
1483. 


95 


SOUND 


1489. 
1481. 
1481. 
1481. 
1481. 
1482. 
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SALINITY O/700 
23 30 


— 
1 
es | 


300 


PRESSURE OB 


78- 22-88 
STN&8e 1 


450 78/8/24 


5 S 
TEMPERATURES © 


a2 


STATION SG 1 


POSITION 49-55.0N 


DATE 76/ 6/24 
DEPTH 


TEMP 


1 
1 


CRUISE 76-22 CONS 
125- 5.5W 

4:14:41 PST 

SAL SIGMA-T 
26.99 28.43 
28.89 21.57 
2o.71 22.17 
28.85 2es5t 
29,12 22.56 
29.89 23.21 
38.82 23.43 
38.21 23.57 


TIME 


103 


# 98 


SOUND 


1487. 
1482. 
1481. 
1489. 
1480. 
1478. 
1477. 
1478. 
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SALINITY O/700 


oa) 28 og 30 31 32 
list 
LJ 
Cr 
a3 
~ 300 
Li) 
oO 
Oo TIi- 10-1 
STN«Sé L 
AS) 77/1/28 
3 6 g 
TEMPERATURE C 
SOLINITY —@70G 
OF 28 og 30 3 | 32 
ae 
Li 
os 
a) 
~ 300 
LL 
ie 
= T7- 10-3 
STN eDP tL 
ASQ 77/1/28 
0 12 15 


a S S 
TEMPER DURE. 3C 


105 


STATION SG 1 CRUISE 77-19 CONS. # 1 
POSITION 49-55.9N 125- 5.5W 
DATE 77/ 1/28 TIME CPOE ot PST 


DEPTH TEMP SAL SIGMA-T SOUND 


g 6.54 28.34 22 ae 1468. 
a) Tehe 29.98 ee 69 1a73’. 
28 eee! eovco 2289 1475. 
3 7.88 29vee fac7G 1475. 
98 #495 29.25 22.89 1476. 
75 8.16 27.55 22e99 1478. 
189 8.53 29.96 23.28 1439. 
125 8.61 38.25 23.49 1481. 
STATION DP1 CRUISE 77-19 CONS # 3 
POSITION S@- 5.1N 125-16.4W 
DATE 77/ 1/28 TIME aoatesearror 
DEPTH TEMP SAL SIGMA-T SOUND 
g Zeae 29.91 22.64 1474. 
19 Gift eure 22.81 1474. 
20 Fort 29.41 Pade gee Na) 1475. 
39 7.69 29,45 peed9 1475. 
59 7.79 29.43 22-98 1475. 
75 £3d. 29.38 22.94 1476. 
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SALINITY Q/00 


| 28 29 30 Si aid 
0 
ny oe 
Lu 
~~ 
= 
@ 300 
Lu 
or 
oe TI- 10-4 
STN«DP 2 
ASG TI/1/28 
5 5 g 
TEMPERAMURE 4 
SALINITY O/00 
au 28 29 30 SIL ma 
0 | — 
5 150 
Lu 
ad 
= 
~ 300 
LJ 
~ 
Oo 77- 10-6 
STNed ft 
ASQ T1/1/29 


3 6 a 
TEMPERATURE C 


STATION DP 2 


POSITION 59-14.7N 


DATE 77/ 1/29 
DEPTH 


g 
1g 
28 
36 
58 
#5 

1Gg 
125 
159 
r7S 
200 


STATION J 1 


POSITION 59-28.7N 


DATE 77/ 1/29 
DEPTH 


6 
1g 
29 
38 
59 
75 

19GB 
125 
158 
175 
290 
225 
250 
275 
388 


mers 


CRUISE..77-18 CONS # 4 
125-23.9W 
TIME 8821259 PST 
TEMP SAL SIGMA-T SOUND 
fate 29.34 eorug 1475. 
Lets 29.34 2es9t 1475. 
7.76 29.47 23.91 1475. 
7.78 29.49 23.82 1475. 
CRP 29s5t 23.64 1475. 
Lote 29553 23.985 1476. 
Love Fake = 23.93 1476. 
eset 29.58 23.89 1477. 
ae | 29.55 23.087 1477. 
7.71 29.69 23,41 1478. 
7 Orn 29359 23.18 1478. 
CRUISE 77-19 CONS # 6 
125-25.5W 
TIME 1:41:15 PST 
TEMP SAL SIGMA-T SOUND 
7.69 22.74 17.75 1466. 
7.69 15.27 tP391 1457. 
7.69 29.68 23.11 1475. 
7.78 29.73 23,21 1475. 
7.78 29.738 23.25 1476. 
tere 29.80 eoece 1476. 
7.79 29.81 23-27 1477. 
7.79 eee BSE 1) 23.35 1477. 
7.76 29.88 23.33 1478. 
7.78 29.98 23.35 1478. 
7.78 Pale Ge J 23.36 1478. 
Tat 29323 23.36 1479. 
7.79 29.94 2a.37 1475S. 
7.78 29.91 23.35 1486. 
ux tal 29.93 23.36 1488. 


DB 


PRESSURE 


PRESSURE OB 


150 


300 


150 


300-7 


108 


SALINITY O/00 
8 28 30 


TT- 16-6 
BINed 2 
VI/ 1/28 


S 5 Ss 
FEMPERATURE -“£ 
SALINITY OQO/0Q 

8 23 30 


77T- 10-8 
8TNed 3 
71/1/28 


S 5 = 
TEMPERATURE C 


oi 


i 


role 


12 


a2 


19 


ae 


19 


ee a si 


STATION J 2 


109 


CRUISE 77-19 


POSITION 59-22.2N 


DATE 77/ 1/29 
DEPTH 


6 
1g 
26 
368 
58 
75 

186 
125 
158 
175 
266 


STATION J 3 


TEMP 


7.68 
7.69 
7.68 
7.69 
7.69 
7.69 
69 
69 
7G 
-78 
76 


SN NNN ON 


CRUISE 77-10 


POSITION 59-22.2N 


DATE 77/ 1/29 
DEPTH 


g 
1g 
20 
39 
598 
75 

19d 
125 
15@ 
175 
2068 
225 
256 


TEMP 


7.65 
7.66 
7.67 
7.69 
7.68 
7.68 
7.69 
7.69 
7.69 
7.79 
7.78 
7.78 
CP ae 


125-33 .5W 


TIME 3729°38 PST 


SAL 


29,92 
29.85 
29.99 
29.93 
29.96 
29.98 
29.84 
29.96 
29,96 
Co aoe 
295 


SIG 


23 
23 
23 
23 
23 
23 


23. 
23. 
23. 
23. 
23. 


125-39 .9W 

TIME 4: 7: 
SAL SIG 
29.49 23 
rg Weal ek 23 
29.76 23 
29.73 23 
coeue 23 
39.83 23 
30.87 23 
38.688 23 
38.87 23 
38.87 23 
38.11 23 
38.12 23 
30.14 23 


CONS # 8 


MA-T SOUND 
237 1475. 
38 1475. 
ch) 1475. 
oo? 1476. 
39 1476. 
~41 1476. 
36 LAT a. 
35 1477. 
39 1478. 
49 1478. 
38 1478, 
CONS # 9 
6 PST 
MA-T SOUND 
- 83 1474. 
17 1475. 
24 1475. 
- 26 1475. 
- 46 1476. 
45 1476. 
-48 1477. 
49 1477. 
-48 1476. 
48 1478. 
58 1479. 
52 1479. 
aoc 1488. 


PRESSURE Be 


DB 


PRES owice 


190- 


300 


150 


300 


450 


weil 


SALINITY 4/08 
28 2g 30 


110 


31 
TT- 10-11 
BTIN«s 4 
71/1/28 
3 6 ) ied 
TEMREREN RE 
SALINITY OQ/Q0 
28 29 30 el 


Ti- 10-12 
BTINed 48 
TI/1/28 


5 3 
TEMPERATURE C 


SZ 


19 


Sz 


STATION J 4 CRUISE 77-19 CONS # 11 
POSITION 5@-22.7N 125-47.0W 
DATE 77/ 1/29 TIME 5:34:56 PST 


DEPTH TEMP SAL SIGMA-T SOUND 


g 71.83 29.77 23.e5 1475. 
1g 7.66 ral: A AF 6 23.25 1475. 
20 4.67 29.83 Es.29 1475. 
3 7.68 rade pees) 23.34 1476. 
58 7.68 36.82 23.44 1476. 
75 7.68 38.83 23.45 1476. 

168 7.68 38.83 23.45 1477. 
Dee 7.71 38.29 23.65 1478, 


STATION J 4B CRUISE 77-19 CONS # 12 
POSITION 58-24.7N 125-52.6W 
DATE 77/ 1/29 TIME 6:14: 5 PST 


DEPTH TEMP SAL SIGMA-T SOUND 


g 7.68 38.23 23.68 1475. 
1g 7769 36.27 23.64 1476. 
20 foo 39.29 23.65 1476. 
38 7.69 308.32 23.67 1476. 
5g 7.78 38.37 23.71 1477. 
78 7.69 38.39 Zas73 1477. 
109 race 38.49 23.81 1478. 
P25 Fone 38.58 23.87 1478. 


Tez 


SALINITY OQ/00 


Pe 28 og 30 31 32 
0 t 
5 150 
Li 
QZ 
ee 
~ 300 
Lu 
a 
om TI- 16-19 
fINed 4A 
ASG T1/1/28 
3 5 g 
TEMPERATURE C 
SALINITY 0/700 
§ Og 30 
0 
aS 
LJ 
Oe 
= 
~ 300 
LL 
x4 
oO TI- 10-14 
B8INed 38 
ASG T1/1/29 


& S a 
TEARERETURE SG 


STATION J 4A 


POSITION 58-23.5N 


DATE 77/ 1/29 
DEPTH 


g 
1g 
28 
39 
58 
75 

190 
125 
1568 
7s 
299 


STATION J 3 


POSITION 58-22.2N 


DATE 77/ 1/29 
DEPTH 


g 
1g 
29 
39 
58 


[3 


CRUISE 77-19 CONS 
125-53.4W 
TIME 6:35: 8 PST 
TEMP SAL SIGMA-T 
7.66 38.17 Zon00 
7.68 39.30 23.66 
7.69 29.38 23.72 
Tare 28,39 Zoens 
Lehi 38.49 23.89 
Cite 39.55 23.85 
Lietal 38.53 23003 
Pee 38.52 a3inas 
teres 38.54 23.84 
Gat5 38.68 23.95 
Tee hit EU ohe YE 24.082 
CRUISE 77-19 CONS 
125-39.9W 
TIME 7:45:26 PST 
TEMP SAL SIGMA-T 
Vi Ailey 29.84 7a Bic ohh 
7.68 29.93 on 
7.68 29.95 Zao 
7.69 (ahs) Aus) 23.468 
7.69 29.98 Zeal 
W009 38.83 23.44 
7.69 39.86 Fans} es te 79 
Hi Alas 39.87 23.48 
7.76 SM elie 23.51 
7 Ga BUS) 5 1) Ve Gore 
Yo THs Smee 23.59 
Led Sire ASO 9 
Titel 308.26 Zowee 


# 13 


SOUND 


1475. 
1476. 
1476. 
1476. 
1477. 
1477. 
1478. 
1478. 
1479. 
1479. 
1489. 


# 14 


SOUND 


1475. 
1475. 
1475. 
1476. 
1476. 
1476. 
1477. 
1477. 
1478. 
1478. 
1473. 
1479. 
1488. 
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SALINITY OQ/00 
27 28 23 30 Si ae 


2 159 
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~ 300 
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OX 

(a T7- it-1S 
SINed 4 

ASQ 17/1/28 
3 £5 9 
TEMPERATURE C 
SALINITY “O/00 
a7 o8 29 30 31 32 
0 e. 

4 150 

Lu 

a 

S| 

~ 300 

Lu 

Of 

OW 77- 10-18 


STN«J 5 


ASQ TI/1/28 


3 S ~, 
TOMPERATURE © 


STATION J 4 


CRUISER — 12 


POSITION 5@-22.7N 


DATE 77/ 1/29 
DEPTH 


g 
1g 
26 
30 
56 
75 

18D 
P25 
159 


STATION J 5 


TEMP 


SENN AINSI ONION ON ONS 
a 
_ 


POSITION 5@-24.5N 


DATE 77/ 17/29 
DEPTH 


TIME 


TIME 


Ue bs) 


CONS # 15 
125-47.95W 
11:59:47 PST 
SAL SIGMA-T SOUND 
29.55 23.07 1475. 
29.96 23.09 14775. 
38.82 Zo aA VAOr 
Swe lal 23ia1 ANON 
3H..17 P23 Rlaiiy 1476. 
BOs 23.68 aires 
38.42 Zio 110 As ata. 
39.62 A3is Sit 1478. 
30.61 Zot. Oi 1478. 
CRUISE 77-19 CONS # 16 
125-56.8W 
12:45:19 PST 

SAL SIGMA-T SOUND 
29n, 7k eae VAAL 
38.14 23.54 1475. 
38.22 23.68 Warr. 
30.32 ZG 1476. 
39.54 23.84 1477. 
39.61 23.89 1478. 
39.768 fae eecl yy) 1478. 


DB 


PRE sone 


DB 


PRO oUk Ee 


116 


SALINITY 0/00 


Wet 28 29 au at OW 
0 1 
150 
300 
T7- 10-18 
STNed 6 
ASQ TIU/1/28 
3 5 9 
TEMPERATURE SC 
SALRNITY G07ee 
va LE 29 30 Spl ©, We 
0 | 
bSG 
300 
TI- 10-21 
STN«d 8 
450° TI/1/28 


© S “ 
TEMPERATURE OC 


STATION J 6 


POSITION 58-26.4N 


DATE 77/ 1/29 
DEPTH 


g 
16 
2g 
38 
58 
7D 

19g 
P25 
159 
a) 
206 


STATION J 8 


TEMP 


POSITION 59-27.5N 


DATED 12) lt ao 
DEPTH 


g 
1g 
28 
36 
59 
75 

199 
125 
158 
| lic 
280 
225 


TEMP 


58 
68 
69 
69 
-68 
fiat 


CRUISE 77-18 CONS # 18 
i26- saw 
VIVE” Tovey ize ret 

SAL SIGMA-T SOUND 
39.67 23.95 1476. 
38.67 23.95 1476. 
38.67 23.95 1476. 
38.73 Pe 1477. 
38.89 24.05 1477. 
38.95 24.16 1478. 
31.19 24.28 1478. 
31.14 24.32 1479. 
31,29 24.36 1479. 
31.20 24.36 1486. 
what 24.37 1488. 

CRUISE 77-19 CONS # 21 
126- 3.4W 
TIMED TEC OTIS FST 

SAL SIGMA-T SOUND 
38.43 23.78 1475. 
29.07 23.49 1475. 
38.87 23.48 1476. 
39.13 23.52 1476. 
38.17 23.56 1476. 
38.28 23.64 1477, 
39.47 23.78 1478. 
38.62 23.99 1478. 
31.68 24.26 1479, 
sieil 24.28 1488. 
31.13 24.38 1488. 
at cace 24.33 1481. 
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SALINITY 0/00 
27 28 29 a | ail 32 
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TEMPERATURE C 
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oO TI- 10-24 

BINed 10 
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3 5 = 
TEMPERATURE C 


STATION J 8 


POSITION 5@-27.5N 


DATE 777.1729 
DEPTH 


g 
1g 
28 
38 
59 
79 

188 
125 
159 
1.75 
206 
225 
258 


STATION J 18 


TEMP 


7.68 
69 
69 
-69 
-69 


CRUISE 77-18 CONS 
126- 3.4W 

TIME ..16:44:14 PST 

SAL SIGMA-T 
3H.42 23.75 
38.46 23.78 
38.54 23.85 
38.56 23.86 
39.61 2a. 98 
38.72 23.99 
38.93 24.15 
Sa. Lk 24.29 
31.19 24.35 
Sis Be 24.37 
31.24 24.39 
31.31 24.44 
31.32 24.44 


Si SS SE SSS SSIS 
nn 
oO 


POSITION S8-29.7N 


DATE 74/8729 
DEPTH 


TEMP 


99 
61 
-64 
-68 
ote 
76 
wtic 
78 
rae! 
Te 


CRUISE, 773-19, CONS 
126-18.7W 

SIME wel Os Ss 4SeP St 

SAL SIGMA-T 
38.49 23.75 
38.55 23.87 
38.63 23.93 
38.71 23.98 
38.82 24.96 
38.93 24.14 
31.82 24.21 
31.86 24.24 
Sad phe 24.29 
34415 24.32 
31.17 24.33 
SL018 24.34 
31.18 24.33 
Sune Le 24.33 
ce | 24.36 
$1.18 24.33 
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# 23 


SOUND 


1476. 
1476. 
1476. 
1476. 
1477. 
1477. 
1478. 
1479. 
1479. 
1489. 
1488. 
1481), 
1481. 
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1475. 
1476. 
1476. 
1477. 
1477. 
1478. 
1479, 
1479. 
1479. 
1488. 
1488. 
1481. 
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STATION J 11 


POSITION 59-39.0N 


DATE 77/ 1/29 
DEPTH 


STATION J 12 


POSITION 59-31.7N 


DATE 7ffr T¥ 29 
DEPTH 


2] 


CR UUS Pameie fea CONS # 26 
126-309.0W 
TIME = *S0u2e: 39 PST 
TEMP SAL SIGMA-T SOUND 
eos Sorbie Ewa WA 75 
Cie 38.64 Bone 1420). 
Pas Se 6 tk 23.99 1476. 
7.62 39.809 24.96 1477. 
Teed atst 38.84 24.88 1477. 
i tay 30.94 Fee elite WaT G6 
Tee ie 3.05 ehees Waras ins 
Wa iis 31.88 Caeas 1479. 
Woe Spleelve: 24.29 1479. 
ry oul a lel 24.29 1488. 
Chee | Seo Ae 4 14389. 
he 3.8 Z4n04 1481. 
Tienes oe eras 2) 24.36 Laan", 
HS ae} 31.24 Pat els! 1481. 
Vans aleve La oo Vase 
Weca, Silvers Zar Gite: 1482, 
Vin eur Sil eee AEN SAT) 1483. 
Teves Sith van! 24.38 1483. 
CRUISE 77-19 CONS # 27 
126-41.9W 
TIMED “22027 {377 PST 
TEMP SAL SIGMA-T SOUND 
7.82 31.969 24.22 1476. 
YE ae Si easy Aen: 1476. 
7 os 31.84 24025 are 
Vaan) 31.84 24.24 Lares 
eats) 31.686 PARE Oo VAT fire 
7.64 ait Alaie.! ZA.25 1478. 
Ye pene ol.o4 Zhao CAG 
Wwoe Silly BARS S 1479, 
Foe SYS NURS AVIS 1479. 
Ti Bars Silene Parte 1479. 
7209 Selon lor 2AoS 1486. 
7.68 31.29 24.306 1488. 
Vi alene) Sileed Paty eyes 1481. 
7.69 31.18 fib SHS) 1481. 
Th Hy lll galleys 24.34 1482. 
Cee 31.19 Nearly ats bases 
eke 31.86 BAD 1482. 
Diehe 31.86 24.25 1483. 
Th tS 31.98 Paes 5 Vets PAS). 
Tt 31.88 Earec 6 1464. 
Wee es 31.98 Bare co 1484, 
7.74 31.98 24.26 1485. 
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STATION J 13 


POSITION 59-33.3N 


DATE 77/ 1/39 
DEPTH 


STATION J 14 


TEMP 


7.51 
7.82 
7.59 
foo 
7.69 
7.69 
7.63 
7.68 
7562 
7.62 
7.63 
7.64 
7.67 
4.69 
ara | 
7.70 
7.73 
7/3 
7.73 
Esf5 


E23 


CRUISE 77-19 CONS 
126-47.9W 

TIME O:¥2:21 PST 

SAL SIGMA-T 
38.58 23.99 
38.69 23-99 
39.83 24.89 
38.88 24.13 
38.92 24.15 
38.94 24.17 
SL IY7 24.34 
31.99 24.37 
31.16 24.34 
31.14 24.32 
We 5 24.31 
31.993 24.29 
31.14 24.32 
31.15 24.33 
si.1s 24.32 
Sacaa 24.29 
31.17 24.34 
31.18 24.28 
31219 24.35 
ose l9 24.35 
31.26 24.35 
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DATE 7277 1439 
DEPTH 
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7.53 
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CONS 


126-52.8W 
TIME 6:58:36 PST 
SAL SIGMA-T 
38.99 24.22 
31.99 24.38 
31.18 24.398 
31.88 24.29 
31.14 24.34 
31.15 24.34 
31.14 24.33 
31.89 24.29 
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1475. 
1476. 
1476. 
1476. 
1477. 
1477. 
1478. 
1478. 
1479. 
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1489. 
1488. 
1481. 
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1483. 
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1484. 
1484, 
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1478. 
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STATION J14A CRUISE 77-18 CONS # 32 
POSITION 59-36.4N 126-59.9W 
DATE 77/ 1/38 TIME oe Ooo. PST, 


DEPTH TEMP SAL SIGMA-T SOUND 


g 7.47 ooe7 tL 26.14 1469. 
1 7.55 26.89 28.31 14798. 
29 Tap4 26.99 29.38 14768. 
38 7.66 cone 20.48 1479. 
58 7.69 26.15 28.42 1471. 
75 7.62 26.18 26.44 1471. 

180 7.65 26.24 20.48 1472. 
125 7.68 26.38 268.53 1472. 


STATION QST7 CRUISE 77-19 CONS # 33 
POSITION 58-37.3N 127- 5.9W 


DATE 77/ 1/398 TIME 3:19:51 PST 
DEPTH TEMP SAL SIGMA-T SOUND 
g 7.00 38.56 7a ny 1475. 
16 7.3 38.71 24.82 1475. 
26 7.38 308.75 24.85 1475. 
30 7.41 38.82 24.18 1476. 
568 7.46 38.97 2heed 1476. 
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DATE 77/ 1/38 
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STATION QST6 


POSITION 59-41.6N 


DATE 77/ 1/38 
DEPTH 


g 
19 
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58 
75 
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14297 


CRUISE 77-19 CONS # 34 
VZ27—hs wow, 
TIME Ai: 72324 PST 
TEMP SAL SIGMA-T SOUND 
Th Sie 38.21 23.64 1474. 
Tey ENS SGI) Si7, Ges He 1474. 
T aa’ 38.49 23.64 1475. 
Howes 30.64 23.94 1476. 
Tao 38.88 24.19 Ava7.. 
TAT Uh 38.96 ZA ao 1478, 
7.89 Sy wil 24.28 1479. 
CRUISE 77-19 CONS # 42 
127-15.1W 
TIME 8: 1:16 PST 
TEMP SAL SIGMA-T SOUND 
aes 31.83 24.29 475). 
eos Slee 24.49 1476. 
Woes Sle oe 24.49 1477. 
feo Sli 24.61 1478. 
Poste’. S169 Z4aens 1479. 
bet 9 Silko 24.78 1479. 
7.89 31.74 24.77 1489, 
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STATION QST5 


CRUISE 77-18 


POSITION 59-45.0N 


DATE 77/ 1/39 
DEPTH 
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STATION QST4 


POSITION 58-47.0N 
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DEPTH 
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208 
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359 
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CONS # 44 


127-28.0W 


TIME 8:54:19 PST 


TEMP SAL SIGMA~-T SOUND 
7.36 38.98 24.18 1475. 
7.52 31.94 24.27 1476. 
7.63 31.18 24.36 1477. 
Ts 7e 31.33 24.46 1478. 
brad 31.46 24.55 1478. 
7.81 31.51 24.59 1479. 
7.85 31.55 24.61 1479. 
7.87 31.64 24.68 1489. 
rare 31.83 24.82 1481. 
8.12 32.82 24.95 1482. 
8.89 32.89 25.91 1483. 
8.89 32.14 25.84 1483. 
8.87 ce Ya 25.87 1484, 
CRUISE ¢7~19 CONS # 45 
127-29.9W 
TIME 14:28:27 PST 
TEMP SAL SIGMA-T SOUND 
7.38 38.97 24.22 1475. 
7.38 31.11 24.33 1476. 
7.55 31.25 24.42 1477. 
feG2 31.34 24.48 1477. 
7.59 31.49 24.61 1478. 
7.82 31.68 24.72 1479. 
7.93 31.75 24.76 1489. 
7.93 31.78 24.79 1489. 
tape 31.96 24.92 1481. 
8.84 32.213 25.84 1482. 
8.11 32.21 25.19 1483. 
8.1) 32.24 25,12 1483. 
8.11 32.32 25.18 1484, 
8.89 32.35 25.28 1484, 
8.18 32.39 25.23 1485. 
8.87 32.43 20<ecr 1485. 
8.85 32.43 25.27 1485. 
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127-26.9W 


TIME 11:43:31 PST 
TEMP SAL SIGMA-T SOUND 
7.42 39.69 24.88 1475. 
7.39 38.85 24.13 1475. 
feoo 39.87 24.15 1476. 
7.41 38.89 24.16 1476. 
7.66 31.86 24.26 1477. 
yh £4 31.18 24.35 1478. 
2329 31.33 24.45 1479. 
7.88 31.51 24.58 1488. 
CRUISE 77-19 CONS # 49 
127- 8.2W 
TIME 13:51:26 PST 
TEMP SAL SIGMA-T SOUND 
7.49 38.68 23.93 1475. 
7.38 38.89 24.17 1475. 
7.46 31.83 24.27 1476. 
7.48 31.12 24.33 1476. 
7 04 31.26 24.42 1477. 
7.65 31.44 24.56 1478. 
7378 31,63 24.69 1479. 
7.83 31.73 24.76 1488. 
7.98 S1G89 * 24.87 1481. 
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CONS # 59 


126-55.5W 


TIME 14:46:13 PST 


SAL SIGMA-T SOUND 
31.84 24.27 1476. 
31.14 24.35 1476. 
31.18 24.38 1476. 
Dare | 24.42 1477. 
31.49 24.52 1478. 
31.48 24.57 1479. 
31,59 24.64 1489. 
31.65 24.69 148¢. 
31.74 24.75 1481. 
31.78 24.78 1482. 

VISE 77-19 CONS # 52 
126-59.9W 
TIME 18: 2:27 PST 

SAL SIGMA-T SOUND 
38.77 24.95 1476. 
38.94 24.19 1476. 
38.99 24.22 1476. 
31.84 24.26 1476. 
31.97 24.28 1477. 
31.69 24.36 1477. 
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STATION J14A 


POSITION 59-36.4N 


DATE 77/ 1/31 
DEPTH 


STATION J 13 


POSITION 58-33.3N 


DATE 77/ 1/31 
DEPTH 


Ma 


CRUISE 77-19 CONS # 71 
126-59.9W 
TIME 8: 9:59 PST 
TEMP SAL SIGMA-T SOUND 
Wf isi 38.87 24.13 1A7. CG) 
Got 39.48 23575 147 52 
Pigis)ia 39.48 as Iie 1476. 
iegae 39.48 Zong 1476. 
Weaens 39.56 yas iestel Th WAG. 
Tok 38.64 235 93 VAG 
7.69 39.72 23.99 VWA7iSk 
Woils 398.82 24.686 1478. 
CRUISE 77-198 CONS # 72 
126-47 .9W 
TIME 9:53: 4 PST 
TEMP SAL SIGMA-T SOUND 
Uf oe 38.92 24.16 1476. 
UF cast 38.91 24.16 1476. 
Ve 5i3)/2 38.93 Bae vs Arr 
tele 31.91 24.23 V4s7.67- 
7 lait! Sle Ge 24.24 VWAsTata 
7.54 31.84 fal \ Pals Ay aree 
ST 31.95 24.26 1478. 
Th aes Sil ial 24.398 1478. 
U aia Silas) WA Zar 33 1479. 
Tt glee 31.26 CAS 1479. 
7.63 Silp. 1:9 24.36 1488. 
i alas 31.268 Bare Sie 1489. 
7.66 Slee ne 24. 35 1481. 
7.68 31.26 24.4] 1481. 
Giz. Sy Gees 24.46 ada. 
Tae OMe 31.29 aay, as 1482. 
7.78 31.39 24.44 1483. 
oe: Seal 24.44 1483. 
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7.78 Sloe 24.44 1484. 
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STATION J 12 


CRUISE 77-18 


POSITION 59-31.7N 


DATE 77/ 1/31 
DEPTH 


STATION J11l 


POSITION 59-39.9N 


DATE 77/ 1/31 


DEPTH 


1o7 


CONS # 73 


126-41.96W 


TIME 18:43:26 PST 


TEMP SAL SIGMA-T SOUND 
7.57 38.56 23.88 1475. 
7.52 38.55 23.88 1475. 
7.52 38.58 23.98 1476. 
7.54 39.58 23.98 1476. 
Tear 38.68 23.97 1476. 
7.59 30.74 24.82 1477. 
7*sel 38.77 24.84 1478. 
7.62 38.76 24.83 1478. 
7.64 38.82 24.97 1479. 
7.62 38.91 24.14 1479, 
7.64 38.92 24.15 1479. 
7.65 38.91 24.14 1488. 
7.66 38.95 24.17 148¢. 
7567 38.91 24.14 1481. 
7 67 38.94 24.16 1481. 
7.68 38.96 24.18 1482. 
7.68 38.96 24.18 1482. 
7.68 38.99 24.28 1483. 
7.78 38.97 24.18 1483. 
Pett 31.98 24.28 1484, 
ere 38.99 24.26 1484, 
CRUISE 77-19 CONS # 74 
126-30.9W 
TIME 212 745°-42 PST 
TEMP SAL SIGMA-T SOUND 
7.58 38.36 23.73 1475. 
7.58 38.48 23.76 1475. 
7.52 38.41 23.77 1475. 
7.52 38.48 a PO a «) 1476. 
7<59 38.48 23.82 1476. 
7.62 36.57 23.88 1477. 
7.64 38.59 23.98 1477. 
7.67 38.67 23.95 1478. 
7.68 38.768 23.98 1479. 
769 38.81 24.96 1479. 
7.69 38.82 24.86 1488. 
7.68 39.81 24.86 1489. 
Veh 38.83 24.87 1488. 
tate 38.85 24.89 1481. 
Peis 38.85 24.88 1481. 
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CRUISE. 77-19. CONS # 75 
126-18.7W 
TIME Te349°43 PST 
TEMP SAL SIGMA-T SOUND 
7.65 38.45 23.78 1476. 
<.o9 38.54 23.86 1476. 
7.61 38.62 23.92 1476. 
7.62 38.71 23.99 1476. 
7.65 38.76 24.83 1477. 
7.69 38.88 24.11 1478. 
Pri is 38.89 24.12 1478. 
ae a: 38.93 24.15 1479. 
7.73 38.96 24.17 1479. 
7.23 38.95 24.16 1479. 
haf 38.95 24.16 1489. 
hes 38.98 24.19 1488. 
7 afl 38.99 24.19 1481. 
4.77 38.99 24.19 1481. 
tute 31.82 24.21 1482. 
i379 31.81 24.28 1482. 
CRUISE DT 2a te CONS # 76 
126-18.7W 
TIME?: P7R49s.4 PST 
TEMP SAL SIGMA-T SOUND 
7.493 39.56 23.89 1475. 
ree | 38.63 23.94 1476. 
7.61 38.77 24.84 1476. 
7.64 38.82 24.87 1477. 
7.68 38.97 24.18 1477. 
7.74 31.83 24.23 1478. 
<.74 Shee 24.22 1478. 
7.74 31.89 24.27 1479. 
Tine oO SH RS yet 24.28 1479. 
7.76 31.18 24.28 1486. 
1270 31.11 24.28 148@. 
7.76 31.12 24.29 1481. 
Teer 31.14 24.30 1481. 
4278 S1.lt2 24.29 1482. 
7378 = ae 24.29 1482. 
7.42 31.15 24.31 1482, 
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CONS # 92 


yeo- =. 7W 
TIME 19:53:49 PST 

SAL SIGMA-T SOUND 
38.62 23.92 1476. 
38.66 23.95 1476. 
38.65 23.94 1476. 
38.68 23.96 1476. 
38.71 23.98 1477. 
38.78 23.97 1477. 
38.83 24.97 1478. 
38.86 24.89 1479. 
38.99 24.19 1479. 
31.83 24.22 1489. 
31.87 24.25 1489. 

CRUISE 77-19 CONS # 94 
125-56.8W 
TIME 11:44:54 PST 

SAL SIGMA-T SOUND 
38.58 23.82 1476. 
38.51 23.83 1476. 
38.52 23.84 1476. 
38.47 23.79 1476. 
38.51 23.82 1477. 
38.48 23.89 1477. 
38.51 23.83 1477. 
38.58 23.88 1478. 
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CRUISE 77-19 CONS 
125-53.4W 

TIRE .h2in2 224, 85T 

TEMP SAL SIGMA-T 
7.69 38.26 23.64 
7239 38.41 23.75 
7.89 30.47 23.89 
7.69 38.46 23.89 
7.68 38.46 23/9 
7.62 38.52 23.84 
7 ol 38.55 23.87 
rani: Fr 38.62 23.92 
fie Ol 38.64 23493 
tot 39.62 23.92 
7.62 39.63 23.93 

CRUISE 77-18 CONS 

125-47.90W 

TIME 13:19:41 PST 

TEMP SAL SIGMA-T 
7.55 38.41 23.76 
7.04 38.36 Zo otic, 
7 goo 39.38 23.74 
7.09 38.38 23.74 
7.96 38.33 23.78 
v ooo 38.36 aS obi 
7.58 38.37 23.73 
7.61 38.53 23.85 


# 95 


SOUND 


1475. 
1476. 
1476. 
1476. 
1476. 
1477. 
1477. 
1478. 
1478. 
1479. 
1479. 


# 97 


SOUND 


1475. 
1475. 
1475. 
1476. 
1476. 
1476. 
1477. 
1478. 


DB 


PRESSURE 


PRESSURE- DB 


150 


3007 


4950 


1950 


300 


450 


ae 


ad 


28 


SALINITY 
28 zd 


144 


Q/700 
30 


77- 16-88 
BTNeJ 98 
T1/2/1 


5 3 
VENEER AVE Re: ace 


SALINITY 
29 


0/00 
30 


T7- 16-100 
BINed 9 
77/2/14 


3 5 a 
ReMi, one. 


St 


31 


32 


fad 


STATION J 3 


CRUISE 77-18 


POSITION 58-22.2N 


DATES rrT? “cy °T 
DEPTH 


Gg 
1g 
29 
38 
58 
75 

168 
125 
15g 
Dio 
290 
225 
250 


STATION J 3 


TEMP 


ren: Y- 
7-82 
7.53 
4.53 
7.55 
7.56 
7.56 
dea a 
7.58 
7.58 
7.68 
1.39 
7.68 


CRUISE 77-19 


POSITION 59-22.2N 


DATE 777° 2/1 
DEPTH 


TEMP 


7.56 
7.56 
7.97 


SI MEN NNN NI SI SOS 
ui 
ts) 


125-39.0W 
TIME 13:42:58 PST 
SAL SIGMA-T 
38.20 23.61 
38.22 23.61 
38.19 23.59 
38.17 23.58 
38.16 23.57 
38.18 23.58 
38.18 23.58 
38.14 23.55 
38.18 23.58 
38.21 23.68 
38.22 23.61 
38.21 23.69 
38.26 23.64 
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CONS 


CONS 


125-39.8W 
TIME 13°55°75 PST 
SAL SIGMA-T 
38.18 23.58 
38.16 23.57 
38.17 23.5/ 
38.16 23.56 
38.16 Fa WY J 
38.17 23.57 
38.28 23.68 
30.268 23.68 
38.22 23.61 
38.24 23.63 
38.25 23.63 
38.26 23.64 
38.28 23.65 


# 98 


SOUND 


1475. 
1475. 
1475. 
1475. 
1476. 
1476. 
1477. 
1477. 
1477. 
1478. 
1478. 
1479. 
1479. 


#100 


SOUND 


1475. 
1475. 
1475. 
1475. 
1476. 
1476. 
1477. 
1477. 
1478, 
1478. 
1478. 
1479. 
1479. 


DB 


PRESSURE 


DB 


PRESSURE 


1507 


3007 


19507 


3007 


SALINITY 0/00 
8 2g 30 


3 5 = 
TEMPERRTURE € 
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oil 
77- 10-101 
BTNtd 2 
TU2/ 

3 5 9g Ley 
TEMPERGMURE iC 
SALINITY 0/700 

28 fae, 30 ail 

TI- 10-102 
BTNt) 4 
TU2/ 
ee 


Bf 


15 


a 


1S 


STATION J 2 


POSITION S@-22.2N 


DAItey 4d ef 1 
DEPTH 


STATION J 1 


POSITION 5@-29.7N 


UATE. 7s/ 2h 1 
DEPTH 


g 
1g 
26 
38 
58 
75 

198 
125 
158 
175 
250 
225 
258 
275 
300 
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CRUISE 77-19 CONS #191 
125-33.5W 
TIME 14:47:43 PST 
TEMP SAL SIGMA-T SOUND 
7.52 38.87 23.59 1475. 
@.p2 38.86 23.49 1475. 
7.54 308.82 23.46 1475. 
7.54 38.83 23.47 1475. 
7.0 38.89 23.44 1476. 
7.56 38.82 23.46 1476. 
fair 38.82 23.46 1476. 
7.99 38.15 23.55 1477. 
i 39 38.15 23.55 1477. 
CRUISE (77-26 CONS #192 
125-25.5W 
TIMbe 26744728 FST 
TEMP SAL SIGMA-T SOUND 
7.47 29.85 23.34 1474, 
7.48 29.88 23.36 1474, 
7.59 29.87 23.35 1475. 
4694 23.89 23.36 1475. 
<3 99 oo Oe 23.34 1475. 
7.53 29.88 23.35 1476. 
7.54 Fa i 23.97 1476. 
7.64 29.93 23,39 1477. 
7.54 29.94 23.39 1477. 
4.39 29.93 23.39 1477. 
i s58 29.94 23.399 1478. 
7.56 29.96 23.41 1476. 
Pease 29.94 23.39 1479, 
¢.58 29.98 23.42 1479. 
7258 29,99 23.43 1489. 


148 


SALINITY OQ/00 


eit 28 29 30 31 oF 
0 
io 
lJ 
‘oad 
aD | 
w 300 
LJ 
a 
Oo TI- 10-104 
BTNKDP 2 
450 11/2/13 
3 6 9 
TEMPERATURE. 
SALINITY OQ/00 
eal 28 29 36 Sil ov 
EB), a L | 
5 150 
Li 
on 
=) 
uw 300 
Lu 
oO 
Oo T1- 10-106 
BTNeDP 1 
45g TU2/1 


3 5 g 
TEMPERATURE ¢C 
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STATION DP 2 CRUISE 77-18 CONS #194 
POSITION 5@-14.7N 125-23.9W 
DATES Si suclel TIME 9 183 °2:51- PST 


DEPTH TEMP SAL SIGMA-T SOUND 


g 7.56 29.73 23.23 1474. 
1g 7.55 29.66 23.17 1474. 
20 7.56 29.63 23.15 1475, 
38 7.56 29.64 23.16 1475. 
58 7.56 29.62 23.14 1475. 
75 7.56 29.62 23.14 1475. 
198 7.55 29.62 23.15 1476. 
125 ta09 29.61 23.14 1476. 
158 7.56 29.68 23.19 1477. 
173 7-57 29.68 rae ay Ss 1477. 
206 7.57 29.69 23.28 1478. 
225 7.58 29.67 23.18 1478. 
STATION DP 1 CRUISE 77-19 CONS #195 
POSITION 5@- 5.1N 125-16.4W 
DATE #7/. 2/7 1 TIME I19:¢13 2 PST 
DEPTH TEMP SAL SIGMA-T SOUND 
g 74/6 29.68 Za0to 1475. 
1g 7.67 29.54 23.87 1475. 
28 ar ae 29.67 23.16 1475. 
38 7246 29.78 23.24 1476. 
58 Lote 23.83 foe ae 1476. 
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SALINITY 0/700 
aah, py 30 


—* 
1 
SS 


300 


PRESSURE DB 


T7I- 16-108 
BTN 80 4 


AS 0 TH/2/1 


3 5 a 
TETIPERT CoweD oe 


31 


i 4 


STATION SG 1 


CRUISE 77-19 


POSITION 49-55.9N 


DATE 77/ 2/ 1 
DEPTH 


TEMP 


6.79 
7.58 
7.83 
7.83 
7.93 
8.34 
oe 
8.56 


TIME 


Tr 


SAL 


28.85 
29.48 
29.67 
29.09 
Cae: Bek Af 
39.13 
30.41 
39.50 


CONS #1696 


125-52 5W 
20:37:17 PST 


SIGMA-T 


22.64 
23.83 
23.14 
23.16 
23.21 
23.43 
23.63 
23.69 


SOUND 


1479. 
1474, 
1476. 
1476. 
1477. 
1479, 
1481. 
1481, 


PRESSURE DB 


PRESSURE DB 


300 


— 
ea 
| 


300 


450 


SALINITY 0/90 
28 250530 


3, 5 J 
TEMPERATURE C 
SALINITY OQ/00 

8 ed ou 
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31 Sys 


7 


TI- Liel 
BTNeBO | 
T1/8/2 


ion eS 


a2 


T= 11-3 
STNeDP f 
FVU/3/2 


8. 5 g 
TEMPERATURE C 


STATION SG 1 CRUISE: 7711 CONS. # 1 
POSITION 49-55.0N 4257 75.454 
DATE 77/ 3/7 2 TIME 4-05: 38424 PST 
DEPTH TEMP SAL SIGMA-T SOUND 
g 7.66 29.21 22.81 1474. 
18 Oe Bt eo at ee. 81 1474, 
28 Ws te 29.28 22.86 1475. 
38 7.85 oo). 45 Bian, ae 1476, 
58 Be 9d 2. Be. 23.081 1476. 
a5 8.92 29.68 2a. HS 1477. 
18g Oia 30.67 23.39 1479. 
125 8.50 38.41 23.63 L435 iy. 
STATION DP 1 ERUISE 72-11 CONS # 3 
POSITION 59- 5.1N 125-16.4W 
DATE F277) SHrod TIME 4 Diaper 41 PST 
DEPTH TEMP SAL SIGMA-T SOUND 
g Fabdt 2g.97 22.69 1474. 
18 Fie Bie 29.39 22.93 1475. 
29 7.84 29.46 22.98 1475. 
39 Pete 29.46 22.98 1476. 
5a 7.84 29.46 oa. 98 La7d. 
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SALINITY Q/00 


all 28 2g 30 31 32 

0 
150 
Lil 
[aa 
ee 
~ 300 
Li) 
~~ 
o_ TI 11-4 

SIN«eDP 2 
ASG FI/9/2 
0 3 6 g 12 15 
TEMPERATURE C 
SALINITY o700 
o7 28 2g 30 31 32 

0 | : L pgs 
o 150+ 
Li 
oa i 
pa 
~ 300 
Lil 
a 
Oo 

450 


3 5 9 
TEMPERATURE C 


STATION DP 2 
POSITION 58-14.7N 


DATE 


VES Ot xe 
DEPTH 


STATION J 1 
POSITION 58-290.7N 


DATE 


FEE SL SG 


DEPTH 


CRUISE 77-11 


rao 


CONS # 


125-23.9W 

TIME 18:24:45 PST 
TEMP SAL SIGMA-T 
Cut 9 29.43 Se Ss, 
1 aS 29.48 22.94 
7.88 29.41 4a0.95 
7% 8S 29.53 23.84 
Ui ate! Vas CM 23.95 
Righett 29.59 23589 
TS Peas We <2 rs 
on 29.63 Zou te 
Fegan 29.64 23.13 
inet Gas 66 23.14 
7.88 29.67 23.19 

CRUISE 77-11 CONS # 
$25-25:.90W 

TIME 2les7 ets Por 
TEMP SAL SIGMA-T 
7.76 29.63 2 iliZ 
Fo. 0e 29.62 23.12 
Tie 29.65 23.14 
Pew ie 29.65 23.14 
(8 29.62 23.01 
es 29.68 23.18 
7.89 29.59 23.99 
7-81 29.58 23.98 
ty td 29.99 23'. 89 
7.81 29.61 23.19 
7.89 29.63 23.12 
Drak 29.64 eoehe 
73 29.62 23.li 
testo 29.065 23.14 
7.8 29.69 23.14 


4 


SOUND 


1475. 
1475. 
1475. 
1476. 
1476. 
1476. 
1477. 
1477. 
1478. 
1478. 
1476. 


7 


SOUND 


1475. 
1475. 
1475. 
1476. 
1476. 
1476. 
1477. 
i477. 
1478. 
1478. 
1478. 
Paro. 
1479. 
lang, 
1499. 
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SALINITY 0/700 


27 28 Og 30 31 32 
0 
4 150+ 
LiJ 
Oz 
aad 
m 3004 
Lil 
a a 
o 
450- 
3 5 9 
TEMPERATURE C 
SALINITY a7oao 
a 28 Og 30 31 32 
A = ; | 
o 1504 
Lid 
fh 
aes 
~ 300 
LL 
a a 
io Ti= 11-8 
BiNed) 2 
450- TUBL2 
a 12 15 


3 ®#2+&§6 9 
TEMPERATURE C 


STATION J 1 


CRUISE 77-11 


POSITION 58-29.7N 


DATE“ 7¥? 37° 2 
DEPTH 


g 
1g 
2g 
38 
5G 
7$ 

1G6 
125 
158 
17S 
299 
een 
256 
278 
309 


STATION J 2 


POSITION 59-22.2N 


DATE 77S 37 “2 
DEPTH 


g 
1g 
2g 
38 
59 
73 

19g 
125 
15g 
175 
ZUG 


lo 7 


CONS # 8 


125-25.5W 
TIME, 22:95:44 PST 


TEMP SAL SIGMA-T 
TOL 29.59 23.18 
7.69 29.59 Zoos 8 
7.68 29.61 (Ate es 
7.69 29.59 PAoke ihal 
ore 29.58 23.89 
TEES 29.59 23.19 
Take 29.56 23.88 
Lets 29.56 23.48 
tue wno BS) i 23.88 
TES 29.59 2antg 
Lees 29.59 Saya) 
sue 29.67 25016 
Tete 29.66 Zoro 
Tai 2 29.67 23 L0 
oie 29.68 TAREANY 
CRUISE 77— tt CONS # 
125-33.5W 

TIME 23: 6:41 PST 
TEMP SAL SIGMA-T 
7.65 29.72 PIE) oy Fe aI 
7.66 29.798 PASAY) 
7.65 ease Thre 23.25 
Fe playa 29.76 Baeey 5 OU 
7T3OF 29.78 Hei ats 
7.69 29.78 PS) fats 
7378 BES) VE Pah fae 
Dae Oi 20.08 eos 
Vireih Al 29.78 BEG BS 
7.69 29.89 23.34 
7.69 29.97 23.46 


SOUND 


1475. 
1475. 
1475, 
1475. 
1476. 
1476. 
1476. 
1477. 
1477. 
14768. 
1478. 
1479. 
1479. 
1479. 
148g. 


4 


SOUND 


1475. 
1475. 
1475. 
1475. 
1476. 
1476. 
1477. 
1477, 
1477. 
1478. 
1478. 


PRESSURE 06 


DB 


PRESSURE 


168 


SALINITY O/00 
cil 28 de, 30 caf) 32 


TT 11-10 
BINes 2 
T1/3/2 


5 a 
TEMPERATURE C 
SALINITY O760 


: ‘aft 26 29 30 Sil ae 
150 
300 
T7- Li-11 
BTNt 3 
ASQ 77/3/3 


o 5 o 
REMRERATURE oC 


STATION J 


POSITION 5@-22.2N 


DATE: 77%. 37 


DEPTH 


STATION J 


ise ) 
a 


TEMP 


NNN NNN NNN OS 
3 


POSITION: 50-22. 2N 
DATES fia) si? 3 


DEPTH 


Tour. 


& CRUISE. 77712 CONS # 16 
125-33.5W 
TOME 2Sgiczos, BaP St 

SAL SIGMA-T SOUND 
37 29.36 22.96 1473. 
37 29.39 eee 99 1473. 
38 29.41 23.00 1474. 
38 29.42 23.81 1474. 
3¢ 29.44 23.93 1474, 
3 29.46 23.4 1475. 
& 29.44 23.82 1475. 
ers) 29.44 2a Oe 1475, 
38 29658 a Oy 1476. 
3 Agw ae Pac 1476. 

3 GRUISE 77nd CONS # 11 
125-39.0W 
TIME Bi. (Gti Pest 

SAL SIGMA-T SOUND 
25 29.53 23.16 1473. 
26 23.54 Pea Las 3). 
36 29.54 Keg: Py Ge | 1474. 
+00 29.. 54 23-18 L474, 
36 29.54 23.11 1474. 
36 ane SO ce oe! 1475. 
S 29.54 Pree ah) Lave. 
36 29.54 CaP Mee | We aaa 
A) « 29.54 Aas | 1476. 
oa 29.54 23.11 1476. 
~3f 29.54 Pelee ras L477. 
Fd 29453 Papen 2 1: ar a 
36 29.63 Z2o.18 1476. 


NMS NSN OSI NEN OSI SSI OS 
3 


DB 


PRESSURE 


DB 


PRESSURE 


1950 


300 


490 


150 


3007 


450 


27 


21 


SALINITY 
28 29 


SALINITY 
28 23 


160 


0/00 
30 


77- 11-18 
BSTN«J 4 
77/3/3 


SS 5 S| 
POMP ERATOR oi 


0/00 
30 


TT- 11-14 
BTN«d 4 
77/3/3 


3 5 3 
TEQPERRITURE & 


Bil 


oil 


oe 


aa 


161 


STATION J 4 CRUISE. 7741) CONS # 13 
POSITION 509-22.7N 125-47.8W 
UAE 2 tl OSE oD TIME 1:43:42 PST 


DEPTH TEMP SAL SIGMA-T SOUND 


g 7.57 38.37 23.73 1475. 

1g 7.56 38.52 23.85 1476. 
20 fr 38.48 22 Oe 1476. 
38 7.58 39.43 Ce ogh et 1476. 
58 j so 34.33 23.70 1476. 
15 7.61 38.38 OD «Ou 1477. 
1Gg 7.63 38.25 23.62 1477. 
125 7.64 38.28 2.3 +02 Yer 
15g / bo 39,27 23.64 1478. 

STATION J 4 CRUISE 77-11 CONS # 14 

POSITION 5@-22.7N 125-47 .9W 

DATE 77/ 3/ 3 TIME poe Wy Bite § 0k i 


DEPTH TEMP SAL SIGMA-T SOUND 
w 7.68 38.47 23.80 1475. 


1g 7.69 39.52 23.85 1476. 
2g 7.61 3H.47 20-84 1476. 
39 7.61 39.46 23.79 1476. 
oe i +e 3G.A8 23.861 1476. 
75 7.64 39.48 23.88 1477. 


DB 


PRESSURE 


DB 


— 
oy 
| 


PRESSURE 


300+ 


300- 


490 


SALINITY OQ/700 
8 “eon 30 


3 5 J 
TEMPERATURE. 3C 


162 


Sit 


TT- 11-18 
STNed 4 
TI/3/3 


Le 


SALINITY OQ/00 
28 ie 30 


7T7- 11-18 
8TNed § 
71/5/38 


3 5 g 
TENPERATURE 


=f 


15 


STATION J 4 


CRUISE 77°83 


POSITION 59-22.7N 


DATE’ 77/7 3773 
DEPTH 


g 
10 
28 
39 
5g 
i 

196 
¥25 
159 
AE 


STATION J 9 


TEMP 


POSITION 58-28.5N 


DATE. 77/ > 3/-3 
DEPTH 


g 
1g 
28 
39 
50 
75 

19¢ 
125 
15¢ 
175 
290 
225 
250 
275 
38H 


TEMP 


-93 
«82 
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CONS # 15 


125-47.9W 
TIME 1:56:38 PST 

SAL SIGMA~T SOUND 
38.46 23.79 1476, 
39.58 23.83 1476. 
38.48 23.81 1476. 
38.48 23.81 1476. 
38.49 23.81 1476. 
349.48 23.86 1477, 
39,49 23.81 1477. 
39.49 23.82 1478. 
289.59 23.82 1478. 
39.52 23.83 1479, 

CRUISE 77e11 CONS # 18 
126-18.7W 
TIME 6:31: F FST 

SAL SIGMA-T SOUND 
38.33 23.71 1475. 
34.33 23.71 1475. 
38,37 23.73 1475. 
38.35: - 23.72 1476. 
39.44 23.78 1476. 
38.74 24.92 1477. 
39.85 24,18 1478. 
39.88 24.12 1478. 
38.98 24.17 1479. 
39,99 24.28 1479. 
31.92 24.22 1438, 
31.983 24.23 1489. 
31.04 24.24 1481. 
31.96 24.25 1451. 
31.689 24.28 1481. 


SSS SSE ENON SS SSNS SL SS SSS 
oO 
ao 
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SALINITY i700 
eal 28 oo 30 oH ca Pl 


DB 
on 
ra) 


LJ 

oO 

2 

Jp 

wm 300 

LJ 

oO 

oO TI- $1-268 
BINeJ £9 

45H TUBA 


3 5 u 
FEMRERATMURE tC 


STAT TON gts 


POSITION 58-33.3N 


DATE 77/:\ 3/ 3 
DEPTH 


g 
1g 
28 
30 
5 
ea 

190 
L25 
159 
175 
296 
225 
258 
275 
388 
325 
358 
375 
486 
425 
459 


BES 


GRUISE 67.48 1 CONS # 26 
126-47.9W 
TIME 28: 8:46 PST 
TEMP SAL SIGMA-T SOUND 
7.45 39.36 23.73 1475. 
7.47 39.49 23.84 1475. 
7.48 38.47 23.82 1475. 
7.49 3H.48 oa. Bio 1476. 
Fao 30.63 23.94 1476. 
7.58 38.73 24.91 1477. 
7.68 38.89 24.86 1478. 
7.6) 38.82 24.08 1478. 
7.62 39.86 24.11 1478. 
7.63 38.89 24. 13 1479. 
at F 38.97 24.18 140g, 
7.67 38.98 24.19 1486. 
7.68 38.99 24.29 1481. 
7.68 38.99 24.29 1481. 
7.68 31.85 24.24 1481. 
7.68 31.87 24.26 1482. 
7.68 31.89 24.28 1482. 
7.68 31.982 24.22 1483. 
7.68 31.85 24.25 1483. 
7.68 38.12 23 wae 1482. 
769 38.98 24.19 1484, 


DB 


PRESSURE 


DB 


PRESSURE 


150 


300 


450-7 


150+ 


300 


450 


Zi 


2 
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SALTY eevee 
28 La 3@ 


77- 11-88 
B8TNeJ £9 
77/34 


: 5 9 
TEMPERATURE C 
SALINITY 0/00 

28 2g 30 


T1- ti-$ 
BINe! 19 
T1/9/4 


is 5 J 
TEMPERATURE C 


31 


ot 


Se 


a2 


STATION J 13 
POSITION 59-33.3N 


DATE 


aty ys 
DEPTH 


STATION J 13 
POSITION $0-33.3N 


DATE 


fie Bi Sh 
DEPTH 


CRUISE 777-11 


167 


CONS # 36 


126-47.0W 
TIME Dara Pol 
TEMP SAL SIGMA-T SOUND 
7.69 308.54 23.86 1476. 
Tien 38.68 23.96 1476. 
fos 38.76 24.83 ba7G:. 
Vie 38.79 24.95 1476. 
7.69 38.82 24.688 1477. 
7-64 30.92 24.15 1477. 
7 08 38...95 ra We 1478. 
LAOS 38.95 24.18 1478. 
Fie BIO 39.96 24.18 1479. 
4.67 38.97 va ae 1479. 
Fea 31.980 24.21 148¢. 
148 ¢. 31.91 24.21 14389. 
7.68 31.86 24.26 1481. 
ok: 31.89 24.28 1481. 
7.78 31.17 24.34 1482. 
7.76 ro A | 24.35 1482. 
7.69 31.19 24.36 1482. 
7.78 31.28 24.36 1483. 
7.78 31.23 24.39 1483. 
te | 3128 24.42 1484. 
CRUtSE Peak CONS # 31 
126-47 .9W 
TIME 6:48:11 PST 
TEMP SAL SIGMA-T SOUND 
%<39 39.52 23.84 1475. 
foot 38.66 £3499 1476. 
7.68 38.75 24.982 1476. 
7.64 39.85 24.18 1476. 
COE 38.88 24.13 Lia? fe 
7.94 39.92 24.15 1477. 
TinBo 30 6935 24.16 1478. 
7.66 39.96 24.18 1478, 
7.S7 38.98 24.28 1479. 
7.68 31.99 24.21 1479. 
4.62 ed 4 24.2 1486. 
7.68 31.984 24.24 1488, 
Tene: 31.86 24.26 1491. 
7.68 31.89 24.28 1481]. 
7.68 SlelZ 24.39 1482, 
{-65 oe Orgs a: 24.33 1482. 
eee) Sheed 24.37 LAR S:. 
i v6o re es 24.35 1483. 
gery ae 31.24 24.39 L483. 
foe 31.26 24.41 1434, 
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SALINITY 
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T7- 11-99 
BTN eQsTi 
71/374 


3 5 = 
TEMPERATURE Sc 


aL 


oc 


STATION QST1 


POSITION 50-41.9N 


DATE *7/ Ss 4 
DEPTH 
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ERUISES77S12 CONS # 33 
126-55.5W 
TIME 1: $755 PST 
TEMP SAL SIGMA-T SOUND 
7.56 38.96 24,19 1476. 
7,55 31.86 24.27 1476. 
2.82 $1.12 24.32 1476. 
7.58 31.13 24.32 1477. 
7.69 31.34 24.47 1478. 
Vignes 31.49 24.52 1476. 
7.87 31.48 24.56 1479. 
7.85 31.57 24.63 1486. 
7.99 31.66 24.69 1481. 
1296 31.78 24.78 1482, 
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SALINITY OQ/00 


27 28 vas 30 31 32 

0 
4 150 
LiJ 
2 
=a 
~ 3004 
Li 
wu | 
i T7- £1-81 

BIN ¢QSTi 
4507 71/3/98 
3 5 g 
TEMPERATURE C 
SALINITY “O7ue 
aay 28 2g 30 31 32 

pe 4 . | | 
sb ie 
Li 
Oo 
es | 
~ 300 
LJ 
a 
2 T7- 11-62 

SIN ¢AST2 
4S50- TT/9/8 


2 5 “= 
TEMPERATURE 9 aC 


STATION QST1 


POSITION 5@-41.9N 


DATE 77/ 3/ § 
DEPTH 


g 
1g 
28 
36 
59 
75 

198 
125 
158 
175 


STATION QST2 


POSITION 59-45.0N 


DATE 77/ 3/ 5 
DEPTH 


g 
1g 
29 
38 
58 
75 

198 
125 
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CRUISE .77aLk CONS # 51 
126-55.5W 
TIME 6:58:45 PST 
TEMP SAL SIGMA-T SOUND 
#62 $1.45 24,33 1476. 
?, 59 31.21 24.39 1477. 
7.69 oi.) 24.38 1477. 
7.65 31.33 ZA. a7 1477. 
2.04 31.42 24.54 1478. 
hats 31.45 24.55 1479. 
7.86 31.53 24.68 1479, 
7.99 31.63 24.67 1A8a. 
7.95 31.72 24.73 1481. 
8.99 31,85 24.83 1482. 
CRUISE 77-11 CONS # 52 
127- 8.2W 
TIME 22:94:16 ° PST 
TEMP SAL SIGMA-T SOUND 
7.56 39.85 24.18 1476. 
#.0> 29.88 24.13 1476. 
7.54 39.92 24.17 1476. 
%.93 39.99 24.15 1476. 
7.63 329.97 rt: | 1477, 
7.78 31,26 24.39 1478. 
7.98 31.41 24.89 148@. 
4.99 31.35 24,68 1484. 
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SALINE Ty: Abo 


aT 28 29 30 StL or 
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6 150 
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[ie 
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~ 300 
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ac 
om 77- 11-89 
BIN eQST3 
45g TUS/8 
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SALIDNITY: 98700 
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So 
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(ore 
a) 
w 300 
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a al 
OW TT- 11-54 
BTN ehST4 
450- TIUS/6 
0 ies ies 


2 S 2 
TEMPERATURE off 


STATION QST3 


CRUISE 7a-dd 


POSITION 50-51.6N 


VATE Vis 3/ 5 
DEPTH 


STATION QST4 


TEMP 


NNWIAIN NONI NN 
uo 
=) 


CR 


POSITION 5@-47.0N 


DATE F7/) 3/ 5 
DEPTH 


g 
1g 
20 
3G 
og 
£5 

1H 
125 
15g 
175 
249 
225 
23g 
275 
SOE 
325 
358 


TEMP 


MINNIS NEN SINE ON SSN SIS SION SU 
wo 
oi 


73 


CONS # 53 


127-26.90W 

TIME SiA9s27 PST 

SAL SIGMA-T SOUND 

31.81 24.24 1476. 
31.87 24.29 1476. 
a1 ..2 24.32 1476. 
Dikawtlie Pa Wee eid 1476. 
Dede 24.33 L477. 
3a.4L8 24.37 1477. 
a ae 5 | 24.45 1479. 
Shed 2A. oo lAng. 

UISE F7ei4 CONS # 54 
127-29.0W 

TIME. L3+S8sg5 PST 

SAL SIGMA-T SOUND 

39.81 24.86 1476. 
31.18 24.35 1477. 
So «ee 24.42 1477. 
el .eer 24.46 1477. 
31,39 24.43 1478. 
31,37 24.47 1479. 
31.38 24.48 1479, 
31.52 24.58 1486, 
31.78 24.72 1431. 
31.74 24.75 1481. 
Sh. 92 24.89 1482. 
et.0% ane DZ 1483. 
32.96 25 .0e 1483. 
32.9838 Pea Oa 1483. 
gae al 20.95 1454. 
32.14 25.88 1434, 
S2+e2e 25.4 1454, 


174 


SALINITY: “0700 


Zi] 28 29 au 31 in he 

0 : 
ely 
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OZ 
— 
~ 300-4 
LL 
ae 
om Ti- 11-58 

BTN eQSTB 
450-4 THAS/5 
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TEMPERATURE (UC 
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Li] 
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oo TI- 11-57 

BTN eQST7 
450 TUSS 


z 5 2 
TEMPERATURE i 


7D 


STATION QST6 CRUISE 77-1! CONS # 56 
POSITION 59-49.5N 127-13.5W 
DATE 77/ 3/ 5 TIME AS<14348 PST 
DEPTH TEMP SAL SIGMA-T SOUND 
gS 7+pS St hic 24.32 1476. 
1g 7.63 31.16 24.36 1477. 
2g 7.64 32218 24.35 1477. 
3G 74%3 32 7235 24.48 1478. 
5g 7.84 SLI5e eat Gey) 1479. 
75 7c. 34 31262 24.66 1479. 
199 f.9e shere 24.73 1469. 
STATION QST? CRUTSE Fret t CONS # 57 
POSITION 508-37.3N l27- 5.8W 
DATE: 7FeS7 TIME (16:510:54 PST 
DEPTH TEMP SAL SIGMA-T SOUND 
g 7.44 34.69 2as32 L475. 
1g 7.49 38.69 23.99 1476. 
2g 7.48 39.75 24.94 1476. 
368 7,59 30.77 24.95 1476. 
59 ee! 39.79 24.96 1476. 
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Sed Ne OU AUG 


O7 28 2g 30 31 32 
Q 
4 150 
LJ 
Ce 
oa 
~ 300 
Li} 
a 
aa 
450 
3 5 9 
TEMPERATURE C 
SALINITY oa7oo 
o7 28 og 30 31 32 
0 : 
5 150 
Lid 
ae, 
ae 
~ 300 
LL] 
fa at 
G- 7T7- 11-80 
BINed 12 
450 TT/9/6 


1d 


S 5 S 
DENBERARURE ¢ 


STATION J 13 


POSITION 58-33.3N 


DATE 7?7/ 3/7 
DEPTH 


@ 
16 
2g 
30 
58 
75 

19g 
125 
150 
175 


STATION J 12 


POSITION 59-33.3N 


DATE F#/ a7 13 


DEPTH 


hv. 


CRUISE a7 Axl 1 CONS # 58 
126-47.0W 
TIME 18:58:55 PST 

TEMP SAL SIGMA-T SOUND 
7.55 29.98 23.43 1475. 
P33 af. Gz 23.46 1475. 
#93 308.04 23.47 1475. 
7.98 38.085 23.48 1ae5. 
oo By, 39.16 23.57 1476. 
£.99 38.16 23.56 1476. 
@. Be 38.16 23.56 1477. 
4.02 38.15 23~<45 1477. 
7.64 39.17 25.00 1478. 
¥.69 38.208 So-o8 1478. 
7.66 38.21 234,09 1479. 
7.68 SM wey 23.63 1479. 
7 jOe 38.39 23.66 1489. 
£2 9O 39.33 23.68 1480. 
72ae 38.20 23.78 1481. 
#69 38.39 23% 1481. 
eee.) 39.39 Bs ah ee 1481. 
Tate 39.43 eae 6 1482. 
Laswell 38.45 aC a 1482. 
7.29 38.51 Pah re 3 1483. 
Pate oH 3.0 23te5 1483. 

CRUISES 7aeld CONS # 696 

126-47.9W 
Tite? (2s S2726 boat 

TEMP SAL SIGMA-T SOUND 
7 oY 38.43 2o.78 1475. 
Os oh coe 23 05 1476. 
7.64 39.58 2s 89 1476. 
7.65 30 .D0 23.94 1476. 
7.66 38.69 2 a0 1477. 
7.66 38.81 24.86 1477. 
7 209 21.93 24.15 1478, 
7.78 38.97 24.13 1479, 
Fol 31.@1 24.21 Lav. 
fe ae 31.94 24.24 1486. 
7 9a 31.96 24.25 1486. 
be as ei .86 24.25 1486. 
ene ol 9 24.28 1481. 
To 31.99 24.27 1481. 
fey Bil ke 24.29 1482. 
has ia CR ie ee: 24.3 VaGe< 
kira e) Die at 24.32 1483. 
Paw a Si a9 24.30 lags: 
ei es We eS LA. oo 1483. 
CIOL RE Bh ig eee 24.36 148 
Led & of.as 24.38 1454, 
aa aan 24.41 1485. 
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SALINITY O/700 


o7 28 2g 30 31 32 
0 q » 
5 150 
Lid 
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BINed ib 
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ih a 
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STNed 10 
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3 5 a 
TEMPERATUREE  C 


STATION J 11 


POSITION 58-38.0N 


DATE. #77. 37_5 
DEPTH 


STATION J 19 


POSITION 59-29.7N 


DATER (4s, a2 5% 
DEPTH 


6 
18 
2e 
38 
5g 
75 

199 
125 
158 
175 
259 
een 
256 
Page) 
SO 
225 


LAY 


CRULSE D7 e211 CONS # 61 
126-306.9W 
TIME eeisos. SPS. 
TEMP SAL SIGMA-T SOUND 
7.58 39.43 23.78 1475. 
Vad 39.43 23078 1475. 
7 ob 38.42 Zac 1476. 
Tg aye 39.45 eae 1476. 
7.67 39.56 23.86 1477. 
7.68 38.64 Zane 1477. 
7.68 38.72 23-99 1478. 
7.69 SO a 24.84 1478. 
7.79 38.82 24.067 1479. 
Vogt 38.88 24.11 1479. 
fad I 38.94 24.16 LASS. 
fs.) 38.99 24.19 148@. 
Tom 31.09 24.20 1481. 
Tiegh ia Wa 5 24.22 1481. 
7s73 31.85 24.24 1482. 
7.74 31.985 24,24 1482. 
7.74 SI. oe 24.25 1482. 
Fi5t% Si Ae) 24.28 1483. 
CRYESED 7 ETI CONS # 63 
126-18.7W 
TIME @: 28:49 PST 
TEMP SAL SIGMA-T SOUND 
7.45 309.38 23.75 1475. 
7a64 38 57 23.88 1476. 
7.63 39.63 23.93 1476. 
7,65 38.67 23.96 1476. 
7.68 Soa? 23.98 1477. 
1469 38.89 24.685 1477. 
ta Oo 39.89 24.65 1478. 
ares 38.87 24.19 1478. 
Tite 39.92 24.14 1479. 
Teta eh Babe 24.18 1479. 
Tie 31.98 24.28 145¢. 
Toate ae 31.94 24.24 146f, 
Lick G > ee 24.28 1481. 
F.73 Gilera 24.29 141. 
Tote 2 ae aie 2 24.29 LAS2, 
in ee 2 bretktO Zheoe 1482. 
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STATION J 9 
DATE 77/ 3/ 6 
DEPTH 


STATION J 8 
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CRUISE. 77=12 
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TEMP 


“NWN NWN NNN NNN 
~J 
— 


Mota 


FPUWUNN 


POSITION 50-27.5N 


DATE 77/ 3/ 6 
DEPTH 


g 
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255 
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~ 
° m 
(ayy zs 
—_ zo) 


.63 


CONS # 64 


126-18.7W 
TIME Lath oO Pe 

SAL SIGMA-T SOUND 
38.37 23.74 1475. 
3H.4) 23.76 1476. 
38.41 rae 1476. 
3H.44 Z2o.26 1476. 
39.59 23.81. 1477. 
38.57 23.87 1477. 
38.67 23.95 1478. 
39.71 23.98 1478. 
a: 8 ray AS) 24.61 1479. 
30,77 24.92 1479. 
38.84 24.88 1426. 
38.88 24.11 1486. 
38.91 24.13 1481. 
38.90 24.12 1481. 
38.94 24.15 1481. 
38.97 24.18 1482. 

CRUISE. 7 7— hi CONS # 66 
126- 3.4W 
TIME 2y8A; 8 PST 

SAL SIGMA-T SOUND 
38.36 23-71 1475. 
38.38 23.73 1476. 
39.46 Zsst9 1476. 
38.48 23.89 1476. 
38.58 23.82 1477. 
39.61 23,99 1477, 
38.69 23.96 1476, 
3 3 23.99 1478. 
39.89 24.95 1479. 
39.88 24.11 PAZ. 
38.92 24.13 1488, 
39.94 24.16 1439, 
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SALINITY O/700 
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1g 
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STATION J 6 
POSITION 59-2 
DATE CT TS 6ST 
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CRUISE 77-11 CONS #198 
UZ26—Ss74w 
TLME” Vos 3244. eSit 
SAL SIGMA-T SOUND 
Pos 38.54 FAN fa) i406. 
OD GT ey bal Fe 23.88 1476, 
66 30.69 23.89 1476. 
66 38.61 Zoeol AG 
.66 SO vic 23.99 Vata. 
3 lay UaI ny Uile 24.682 Aine. 
38.87 24.18 We Vash 
7G 39.92 Carla 1478, 
7B 38.94 Bag aliGy 1479, 
tre Gilh SI falls 72 3h 1479. 
We 31.85 Aree. 146g, 
Pe] 31.88 ZA wer 1489, 
ras 31.98 Zan, 26 1481. 
CRUISE. 7 7=11 CONS #199 
T26— 9 2 7W 
TIME l16s27252 PST 
SAL SIGMA-T SOUND 
Om 308.43 Gane Gh T4776. 
67 320.46 2 Shey Fite P76). 
68 38.58 23.88 4 Gy. 
Alay 38.64 23.93 1476. 
val 39.79 24.85 EAR iaiee 
68 308.84 24.05 Vara. 
59 39.89 24.85 TAB 
-69 30.8m 24.95 1478. 
rel 38.97 24-18 1479. 
us Oe Cae 2 1486. 
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STATION J 5 


CRUISE “77-12 


POSITION 58-24.5N 


DATE TF F/ OS 47 
DEPTH 


STATION J4A 


POSITION 59-23.5N 


DATE 77/ 3/ 7 
DEPTH 


g 
19 
28 
39 
568 
7$ 

186 
125 
15d 
175 
ZN 
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CONS #111 


125-56.8W 
REME, 487922 931 * PST 
TEMP SAL SIGMA-T SOUND 
7.70 38.51 2ac8e 1476. 
7.¢7@ 38.51 ao . Bie, 1476. 
7.69 38.52 23.83 1476. 
#563 36.52 79.03 1476. 
Ppag 39.56 23.86 1477. 
Riralde 38.83 24.57 1478. 
PREC 39.87 24.19 1478. 
CRUISE 77-11 CONS #112 
125-53 .5W 
TIME 17:43:14 PST 
TEMP SAL SIGMA-T SOUND 
7.78 398.51 caede 1476. 
7.76 38.51 23.Be 1476. 
eons 38.58 23.81 1476. 
7.79 39.52 23.83 1476. 
74,69 38.54 23.85 1477. 
7.78 38.56 23.86 1477. 
feed 308.64 Zi Die 1478. 
Laan 38.64 Zoe Pe 1478. 
vact 38.67 23.94 1479. 
va 39.65 2ou09 Lazy. 
este 20.77 24.82 1489, 
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SALINITY O/700 
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STATION J 4 
DATE tl or it 
DEPTH 


g 
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STATION J 3 
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CRUISE* 27 =1t 
POSITION 5@-22.7N 


POSITION 5@-22.2N 


DAVEY fil 37 7 
DEPTH 


g 
1g 
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38 
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iD 

19 
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159 
r75 
208 
een 
259 


CONS #113 


125-47.9W 
TIME 18:16:43 PST 
TEMP SAL SIGMA-T SOUND 
7.68 39.27 BomOs HAWioT 
7.68 39.33 2o7 608 1476. 
7.68 39.33 23.69 lAv6e 
7.68 39.34 Patios aps) 1476. 
7.69 39.39 20473 VAR Te 
208 36.3 Gomer L4¢7% 
7.768 30.46 Zona TA Fae 
fae OD 39.44 Zana Tease 
TR 3H .A44 athe Ts Lares 
GRULSE- 77-11 CONS #114 
125-39.9W 
TIME WSs545S7) PS 
TEMP SAL SIGMA-T SOUND 
7.68 29.969 23.34 Vator 
Pe (ats) 29.94 A2aica8 1475. 
7 3 (ata 29.96 23.39 AW Sie 
L603 29.96 Zoeo9 Avon 
7 37GB 39.92 23.44 VAGy. 
7.708 SO ate 22 551. RAVE 
7.69 39.13 2315 52 WA, 
“ar 39.13 23-52 Waza. 
Lwihe 39.12 Goran 1 LIN & 
Te TS) s ees Boe De TAC Sr 
Cee 39.20 Boo, 1479. 
ye SHies 23.80) 1479. 
Fae 39.26 Zoos 1489. 
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SALINITY 0/700 
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189 


STATION J ‘2 GRUTSE 7/741 CONS #116 
POSITION 59-22.2N 125-33 .5W 
DARE “7Fs wal 7 TIME 72030 7.320 PST 
DEPTH TEMP SAL SIGMA-T SOUND 
g 7.69 29.86 23 su 1475. 
1g Lae. 29.491 Zaeon 1475. 
2g LOTS 29.89 23.34 1475. 
38 7.68 29591 23030 1476. 
5g Este 29.99 23.34 1476. 
the Pipa ee 29.98 23.34 1476. 
109 7.74 man OL 3230 1477. 
125 Veto an. 92 23.35 La77. 
15@ tava Fag: es i 2o.30 1478. 
17S tet Fidos ES Pe Poa are ks 1478. 
299 Tae 29.96 Po ee 1479. 
223 f279 raat gs Bd (ge | 1479. 
STATION J....1 CRUISE ST As11 CONS #117 
POSITION 59-29.7N 125-Z25<75W 
DATE? 77/03/77 TEME 920759 258SR5T 
DEPTH TEMP SAL SIGMA-T SOUND 
g 7.74 29.79 eo wee 1475. 
1g 7.74 29.78 23.24 1475. 
29 7.74 eon’? aaeee 1475. 
39 7.73 BOREL 23.24 1476. 
58 Fetes 29.78 ay a 1476. 
rhs 4240 29.77 23.239 1476. 
1g¢ Lad ray eat eS 23.24 1477, 
125 ate 29079 Paar gd 1477. 
159 ee 29778 ak payer | 1478. 
175 F278 29.89 aa 1478. 
2G Toto 29.0) FS AT) 1479. 
225 taf 29.89 gach 1479. 
259 Pore 29.82 Fa eorae 1479. 
275 fohal 29.98 23.34 1486. 
396 Leet Fas Me Poago ore 148@, 
325 i a Ger 29,91 23.34 1481. 
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STATION N 8 CROLSED 7721TT CONS #119 
POSITION 58-32.4N 125=20.7W 
OBAEG TI 7 3777 TEMES SSA1 68195 PST 
DEPTH TEMP SAL SIGMA-T SOUND 
g 6.92 1se75 15.49 1459. 
1g ess. 20e Sa CawRe 1475. 
20 7.87 ross ee ey 2ee00 1476. 
36 7.85 29.6@ 23.89 1476. 
STATION N 7 CRUISE, 7221 CONS #121 
POSITION 58-31.7N P25=20e7W 
DAMES77/ (37 (7 TIME 23947725 °PST 
DEPTH TEMP SAL SIGMA-T SOUND 
8 6.62 22.79 17.84 1462. 
ig 7201 29e47 2an09 1475. 
2g 7aag 2USo7 23.87 1476. 


3 7282 <9962 23.11 1476. 
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STATION N 6 


POSITION 5@-31.9N 


DATE 77/ 3/ 8 


DEPTH 


STATION N 5 


POSITION 59-29.7N 


DATE 77/ 3/ & 
DEPTH 


nS 


CRUISE 77-11 CONS #123 
125-22.0W 
TIME B: 16°85 PST 
TEMP SAL SIGMA-T SOUND 
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CONS #133 
125-39,9W 
TIME 5:54:49 PST 

SAL SIGMA-T SOUND 
38.88 23.43 1475. 
308.82 23.44 1475. 
38.82 23.44 1476. 
38.63 23.45 1476. 
38,84 23.45 1476. 
39,61 23.43 1477. 
398.85 23.46 1477. 
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STATION SG 1 CRUISE: 47-12 CONS # 48 
POSITION 49-55.@N 1257; 5.5W 
DATED 77/4 5/11 TIMES (192: Sa; 72 PST 
DEPTH TEMP SAL SIGMA-T SOUND 
g i A 5 =4.97 “tr we ae. 1453. 
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CRUISE, 77-12 CONS # 55 
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CRUISE 7 nel2 CONS # 58 
125-47.9W 
TIME patasoG PST 
TEMP SAL SIGMA-T SOUND 
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8.28 38.77 23.95 1478. 
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STATION J 4A CRUISE 77-12 CONS # 690 
POSITION 50-23.5N 125-53.4W 
DATE 77/ 5/12 TIME 9:45: 8 PST 


DEPTH TEMP SAL SIGMA-T SOUND 


g $.3! 38.68 23.81 1478. 
1g 8.39 38.61 23.81 1479. 
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CRUISE 77-12 CONS # 82 
125-59.3W 
TIME Oo j452, PST 
TEMP SAL SIGMA-T SOUND 
8.58 39.55 Zante 1479. 
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CONS #145 


126-11.5W 
TIME. . 15.343:35. PST 
TEMP SAL SIGMA~-T SOUND 
8.25 38.95 24.99 1479. 
8.19 31.91 24.16 1478. 
8.87 31.84 24.18 1478. 
8.07 31.82 24.17 1478. 
7.97 3h). 68 24.32 1479. 
74 Sd BL. oi 24.33 1479. 
7.88 31.32 24.43 1479. 
7.85 $i. oe 24.48 14388. 
7.86 31.42 24.52 1459. 
7.86 31.42 24.31 1481. 
7288 31.46 24.54 1451. 
7438 31.59 24,57 1482. 
7.86 St. oo 24.57 1452. 
Te On 31.49 24.57 1482. 
7.87 92. Dl 24.58 1433. 
7.86 31.5¢ 24.59 1483. 
CRUISE 77-12 CONS #146 
126- 7.8W 
TIME. 16:16: 2 PST. 
TEMP SAL SIGMA-T SOUND 
8.33 39.86 24.91 1479. 
3. 13 38.95 24.11 1478. 
8.97 31.92 24.17 1478. 
8.88 31.92 24.17 1479. 
8.04 31.19 24.24 1479. 
7239 31:.3¢ 24.43 1479. 
7.86 31.4% 24.53 1479. 
7.86 31.42 24.52 1456. 
7.85 31.41 24.58 1486, 
7.86 Sle As 24,55 1481. 
7.86 3.1.47 24590 1431. 
7.86 31.58 24.57 1481. 
7485 31.49 24,5/ 1452. 
7.84 Bice Oe 24.58 1452. 
fa BS 31.. 5! 24.58 1493. 
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STATIONS). 19 


POSITION 58-29.7N 


DATE. a7 St14 


DEPTH 


STATION J 11 


POSITION 59-39.0N 


DATE 77/ 5/14 


DEPTH 


221 


CRUISE 77-be CONS #148 
126~1:8..37W 
TIME “te; 532:41 PST 
TEMP SAL SIGMA-T SOUND 
Be 31.81 24.15 1478. 
8.18 31.989 24.15 1478. 
8.88 31.982 ZA A? 1478. 
8.987 31.86 24.26 1479. 
8.86 ol 87 24.21 1479. 
7.96 ou de 24.31 1479. 
¥ 389 31 29 24.48 1479. 
7 iO 31.46 24.49 1486. 
Tao? Sl AG 24.54 1489. 
7.88 o1.49 24.56 1481. 
¢ oo 31.58 24.57 1481. 
ino 31.59 2A 1482. 
7.88 31.59 ZA.57 1482. 
73.6 31.54 24.68 1462. 
¥ wae od 37 24.63 1483. 
75185 Sil vray 24.63 1463. 
CRUPSED 77 AlzZ CONS #159 
126-308.9W 
TIME 19:45:42 PST 
TEMP SAL SIGMA-T SOUND 
8.15 38.96 2A dd 1478. 
8.15 295 24.11 1478. 
pene | o4 JOA 24.15 1479. 
8.89 31.91 24.16 1479. 
8.82 313513 24.26 1479. 
7 «98 34 616 24.29 1479. 
fd e126 24.38 1479. 
7 OD ol ea7 24,47 1489. 
7.89 31.47 24.54 1465. 
7.89 31.349 24.56 14861. 
rare 31.52 24.58 1481. 
7.39 31.54 24.68 1482. 
7.88 31 200 LA Oe 1482. 
7.89 31.56 24.62 1482. 
7389 31.56 24.62 1483. 
7.38 31.54 24.61 1483. 
be Bs 52.87 24.63 1454, 
7.85 ot fob 24.62 1484. 
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STATION J 1l2 


CRUISE P74kZ 


POSITION 50-31.7N 


DATE 77/ 5/14 
DEPTH 


STATION J 13 


POSITION 58-33.3N 


DATE 77/ 5/14 


DEPTH 


Pas 


CONS #151 


126-41.9W 
TIME .28222:5S PST 
TEMP SAL SIGMA-T SOUND 
8.23 38.74 23.93 1478. 
8.57 39.85 24.82 1478. 
8.10 38.97 24.12 1478. 
8.83 31.88 24.22 1478. 
7.98 3. 09 24.31 1479. 
2.92 31.39 24.41 1479. 
7 .o4 31.35 24.44 1488. 
7.95 34.56 24.46 1486. 
7.95 31.39 24.46 l4a8. 
7393 31.44 24.52 1481. 
tue 31.48 24.55 1461. 
7.2.92 31.46 24.53 1482. 
ysis 31.48 24.55 1482. 
7e9h 31.54 24.68 1483. 
dees | cp We Cf 1483. 
7 eet 31.58 24.63 1483. 
ree: 31.58 24.63 1454. 
(PPh B17. 58 24.62 1434, 
7220 31.69 24.65 1485. 
15.28 212 Oo 24.66 1455. 
ae 21.63 24.67 1485. 
7a 31.658 24.69 1456. 
CRULSE—/7.--B2 CONS #153 
126-47.9W 
TIME 22:5475598 PST 
TEMP SAL SIGMA-T SOUND 
8.18 35.98 24.13 1478. 
8.9 oo... 24.11 1479. 
8.13 Bi Mz 24.16 1479. 
Sad 31.85 ae SO 1479. 
8.86 cy re bid 24.29 1479. 
8.82 Oil ee 24.33 1479. 
8.81 Sil iar 24.37 1489. 
7.94 31.46 24.53 1454. 
7.94 31.46 24.53 1481. 
incae 31.48 24.54 1481. 
7,95 31.48 24.54 1481. 
isos 31.51 24.57 1482. 
7-393 31.49 24,55 1482. 
TP e9e 31.56 24.61 1483. 
7.91 eed) 24.62 1483. 
veo 31.69 24.64 1483. 
rN ss al. Oy. 24.62 1484. 
Ft fiw ahve 24.64 1434, 
Vere 31.59 24.64 1485. 
Fee 24.760) 24.64 1455. 
Peete 31.63 24.67 1486. 
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STATION J 14 CRUISE 77-12 CONS #155 
POSITION 58-34.0N 126-52.0W 


DATE 77/ S/15 TIME 0:14:56 PST 

DEPTH TEMP SAL SIGMA-T SOUND 

g 8.87 31698 24.39 1476. 

18 8.97 31.05 44.27 1478. 

2G 8.56 31.29 24.31 1479. 

39 8.86 Sl.2s 24.33 1479. 

59 8.86 al.2g 24.31 1479. 

73 8.95 ai<26 24.36 1479. 

19g 8,91 ols Se 24.41 1459. 


STATION J14A CRUISE F7e1l2 CONS #157 
POSITION 59-35.4N 126-50.9W 


DATE 77/ S/S TIME Porgy oS PST 

DEPTH TEMP SAL SIGMA-T SOUND 

g 7.94 31.36 24.45 1476. 

1g 7.96 31.45 24.52 1478. 

28 eres) Be eet 24.54 1479. 

38 tagd OE ab 24.57 1479. 

50 7 «8D Sinha 24.7 1479. 

73 Peas 31. 82 24.82 1479. 

169 Cant 3.88 24.89 1479, 

Las Poo 32.68 ya Pe eg 1488. 
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STATION QST1 CRULSE: Berke CONS #158 
POSITION 59-41.9N 126-55. 5W 
DATE: tiv; SYAS TIME Zt Abe LS, RST 
DEPTH TEMP SAL SIGMA-T SOUND 
g S21 Bh. 49 24.52 1479. 
1g a..21 31.49 24.51 1479. 
28 dic lis 31.54 24.54 1479. 
3G Pee hs SA. Of 24.65 1479. 
5g 7.64 32-81 25.80 1478. 
25 te. Beh Ky Za lyf 147S. 
1G 7.43 B24 Be Paro Me Fs 1479. 
125 fi 32.49 ras Be 1479. 
159 Coar 32.60 2a e 1479. 
75 Paid ooo 25.65 1488. 
STATION QST2 CRUISE! Grate CONS #169 
POSITION 58-45.GN i127- 8.2W 
DATE 77/ 5/15 TIME St 20068 RSE 
DEPTH TEMP SAL SIGMA-T SOUND 
g ae 3).39 24.43 1479. 
1g 3. St 31,47 24.46 1489 
25 8.43 31.48 24.48 1488 
30 a.86 ab. og 24.97 1479 
59 Bee 31,76 24.81 1479 
79 7-04 32,95 25.83 1479 
10d 7.41 32 2 ol Bae 1479 
Lae 7.24 Eide he he 25 nt LA7S 
15g Foil Seria 29.6 1479 


228 


SALINITY Q/00 


27 28 29 30 3 iil oe 
O ; 
5 150 
Lu 
roe 
= 
w 300 
LJ 
~ 
a 77~ 12-161 
STNtQST6 
450- TUS/NS 
S) 9 
TEMPERATURE =—C 
SALINITY O70 
Z| 28 249 30 a sd 
0 
PS 
LW 
oO 
= 
% 300 
Lu 
ad 
Qo T7- 12-163 
STNtQSTT 
450 TU S/S 
$$} +--+ + + 
0 3 5 9 we MO 


FENPERA MERE SC 


STATION QST6 


POSITION 58-48.5N 


DATE 77/ 5/15 
DEPTH 


STATION QST7 


POSITION 59-37.3N 


DATE 77/ S/15 
DEPTH 


G 
1g 
2g 
38 
og 


229 


CRUISE 77-12 CONS #161 
127-13.5W 
TIME 4: 7:39 PST 

TEMP SAL SIGMA-T SOUND 
8.19 31.45 24.49 1479. 
8.16 31.48 24.52 147? 
8.1 31.78 24,71 1479 
783 34 64 24.82 1479 
oil 32.82 25.098 147 
7.69 34-43 25.989 1479 
7.46 32.42 25.35 1479 

CRUTSE—77 =tZ CONS #163 

127- 5.9W 
TIME 5:39:35 PST 

TEMP SAL SIGMA-T SOUND 
8.88 31.24 24.34 1478. 
8.23 31.25 po a 1479. 
8.19 31.28 24637 1479. 
8.19 31.39 24.38 1479. 
8.19 31.34 24.39 1479, 
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STATION QST3 


POSITION 59-51.0N 


DATE 77/ 5/15 
DEPTH 


STATION QST5 


POSITION 59-45.9N 


DATE 77/ S/15 
DEPTH 


g* 
1g 
26 
3G 
5D 
75 

1g 
125 
159 
175 
285 
een 
250 


aor 


CRUISE /77-Te CONS #164 
127-20.9W 
Time Lita: 6 FSt 
TEMP SAL SIGMA-T SOUND 
8.66 31.37 24.36 1481. 
8.37 31.38 24.41 1489, 
8.13 31.42 24.47 1479. 
Sell 31.51 24.54 1473S. 
7.75 overs 24.89 1479. 
7.66 34 89 24,99 1479. 
Pee 32-25 25,28 1479, 
Yaaro Ws en ae 25.44 14795. 
CRUISE 77-12 CONS #166 
127-28.8W 
TAME: - 4234907 9 “PST 
TEMP SAL SIGMA-T SOUND 
8.85 31.61 24.44 1482. 
8.76 31.45 24.41 1481. 
8.48 31,51 24.49 1461. 
8.99 31377 24.77 1479, 
7578 31.96 24.96 1479, 
7.69 32.99 25.88 1479. 
Be Wi Setar Zo 4c) 1479. 
Teal 32.00 25.91 1479. 
Toe Sato 25.65 1479, 
7.86 32.88 2oe 2 1479. 
7.81 32590 25.81 14389. 
6291 33.44 250291 1439, 
6.87 PC 3) 295.96 148¢@, 
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STATION QST4 


POSITION 59-47.0N 


DATE 77/ 5/15 


DEPTH 


STATION QST4 


TEMP 


AADANAAMRAAIINWNAANN® 
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CRUTSE Ze CONS #167 
127-29.9W 
TIME 24453335 “PST 

SAL SIGMA-T SOUND 
7G S31 o4 24.48 VAS ies 
S83 en ee af, 72 1479. 
95 31595 7a [Noe 1479. 
17 Sie 24.96 1486, 
09 32.88 24.99 148@. 
og iin A Vala Palais ihe 1489. 
-64 32,59 fs ae Syl 1488. 
ou S205 Zoo Aro. 

32.86 25.75 1479. 
99 32,95 25088 1479. 
-94 BSR. He 25.89 1479. 
93 33.08 25.968 1486. 
92 33.82 25.98 1499, 
og 33.86 25.93 Lear lee 
.86 Some AS, Paredes 
-81 Be, lis 26.84 1481. 
78 Sahl iy 26.683 1481, 
CRUYSEG7 7-12 CONS #169 


POSITION 5@-47.6N 


DATE 77/ 5/15 
DEPTH 


TEMP 


NADAAMRAARNANINN WNW N 
2 . . ° « . 

oo 

N 


127729.9W 
TIME 14:34:18 PST 
SAL SIGMA-T 

31,78 24.72 
32.88 25,91 
32.418 Pais ea | 
ey aera 5 Coe lg 
32429 29.28 
32.36 ras way f 
32.58 25.49 
Sey" a 25.69 
33.986 25.94 
33.14 26,01 
Spee sk 25.98 
Bene 26.19 
33.45 ro ig 
33.28 26.14 
Soeas 26745 
Soe ee 2D.26 
33.38 26.23 


SOUND 


1489. 
1477. 
1478. 
1479, 
1488. 
1489, 
1479. 
1479. 
1478. 
1478. 
1479. 
1479, 
Ue ies 
148. 
1458. 
1439. 
1441. 
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STATION QST4 


CRUISE -77 +12 


POSITION 58-47.9N 


DATE 77/7 $/15 
DEPTH 


6g 
1g 
28 
39 
58 
io 
189 
125 
15g 
175 
208 
eeu 
256 
Za 
3H 
325 
359 


STATION QD 1 
POSITION 51- 
DATE 77/ 5/17 


DEPTH 


yi Bi 


CONS #1704 


127-29.8W 


TIME 14:49:18 PST 


TEMP SAL SIGMA-T SOUND 
8.38 31.53 24.53 1486. 
7.59 31.96 24.97 1478. 
testy 32.86 25.83 1478. 
toy 32, 16 25.88 1486. 
7G 32,23 25.14 1488. 
toto Base? 25.28 1488. 
7.42 34-0e 25.44 1479. 
7.13 3e0170 25.66 1479. 
6.89 33.99 25.88 1478. 
6.77 Sooke 26.698 1479. 
6.74 33.16 26.93 L479. 
6.72 33,19 25.959 1479. 
6.79 33,21 26.57 L4H. 
6.57 3.24 26.19 1488. 
6.62 33,29 24.15 1488. 
6.58 33.34 20.19 L485. 
6.56 33.36 26.21 1461. 
CRUISE 77-12 CONS #171 
- GN 127-55 .9W 
TIME 21:56:49 PST 

TEMP SAL SIGMA~T SOUND 
8.58 31.87 24,76 1481. 
8.15 32.13 25.83 1489. 
8.99 32.16 25.96 145¢. 
7.83 32.29 28.26 1479. 
7.73 pees5 25.428 1479, 
7.84 32.94 25.682 1476. 
6.32 33.61 26.44 1476. 
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STATION QD 1 CRUISE. 77-12 CONS #204 

POSITION Oi + ...0N 127-55.9W 

DATE 77/. 5/22 TIME 19255292 PST 

DEPTH TEMP SAL SIGMA~-T SOUND 

G 8.67 31.99 24.77 1481. 
1g 8.23 32.93 24.93 1489. 
2g 8.23 32.43 2Oshe 1486. 
38 3.51 32.08 25.13 1482. 
58 7.98 32.51 £9290 14868, 
75 7.15 33.84 25.88 1478. 


18g 6.61 33.53 26.34 1477. 
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STATION QD 1 CRUISER? 7-13 CONS # 74 
POSITION Si="2.2N 127-54.6W 
DATE %74 4/21 TIME 55245:1,.PS7 
DEPTH TEMP SAL SIGMA-T SOUND 
g 19.98 38.62 23.48 1488. 
1g 9.16 Silas Vick 2A.4A4 1483. 
2g 8.39 Sikes Fk 2A OL 1483. 
38 8.86 Siler OIG a Dale 1483. 
og 8.45 32.35 ow ee 1488. 
75 Ae ke See aL ral a A, 1478. 
1gG Giro 33.44 ans os 1476. 
P25 5.94 33.69 25.595 1475. 
STATION QST3 GRUISES/ 7713 CONS # 76 
POSITION 50-51.9N 127-268.9W 
DATE #¢@45 4/21 TIME Oo? St45 PSF 
DEPTH TEMP SAL SIGMA-T SOUND 
6 S'.57 31.83 23.95 1484. 
1g 9.38 31.94 peas Wise) 1483. 
2g 8.83 21.48 24.29 1481. 
368 8.61 31.51 24.47 1461. 
SP Bice 31.89 24.81 1431. 
i3 fete Sic oe 2634 1486. 
10@ Z-Bl as D8 25.45 149¢. 
b25 7.33 amet oy 25.68 148 
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STATION QST4 CRUTSEW 7 7-13 CONS # 78 
POSITION 58-47.0N 127-29.0W 


VALE CLT, tier TIME 6t22:55 PST 

DEPTH TEMP SAL SIGMA-T SOUND 
g 18.48 a1.27 23.99 1487. 

1g 19.84 31.87 24.53 1487. 

26 2239 31.87 24.63 1484, 

36 9.34 32.19 24.82 1485. 

59 8.74 Seat 25,95 1483. 

75 8.89 32.59 a0» Se 1481. 
1gg 0 B4 3e-78 25.58 1488. 
125 Tip Lote 32.95 25.82 1479. 
158 6. oe 33.89 25.95 1479. 
175 6.82 ee 26.62 1479. 
200 G.723 Ss. ok 26.089 1479. 
225 6.69 33.24 26.18 1479. 
258 6.68 Sn 4 26.16 14386, 
275 6.68 Soeae 26.989 1488. 
300 6.66 3a+eo 26.14 1438. 
325 6.65 $3.40 26.11 1481. 


STATION QST2 CRUISE 77-13 CONS # 79 
POSITION 5@-45.8N E27 NS Sow 
DATE a4 thet Titty, LAS S2K22 PST 


DEPTH TEMP SAL SIGMA-T SOUND 


g 9.49 31.16 24.98 1483. 
1g 9.89 31.24 24.19 1482. 
29 8,75 31.46 24.41 1482. 
39 8.62 31.86 24.51 1481. 
Sho) a 31.98. 24.82 14ée1. 
75 7.83 32.38 yas er 8 14868. 

199 iote Dae oe) 25.63 1479, 
125 Tel 32.94 29.89 1479, 
15¢ 6.99 Soci 25.98 1479, 
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STATION QST1 


CRUISE, 77-13 


POSITION 5@-41.9N 


DATE (rf) 7/21 


DEPTH 


STATION J 14 


POSITION 58-34.6N 


DATE @7/f f7 2h 


DEPTH 


243 


CONS # 89 


126-55.5W 


TIME HS8S1:43 PST 


TEMP SAL SIGMA-T SOUND 
18.34 $1.49 aa if 1487. 
9.54 31,25 24.13 1484, 
8.68 31.64 rl ee 1481. 
8.43 ol ote 24.74 1481. 
8.19 oe old 25. 6, 1488. 
7 18 Be «AZ 25 «Oud 146¢. 
7 ted 3268 25.05 1479. 
(eres 32.86 20 «3 1479. 
7 26 2.94 25.78 1479. 
6.98 33.908 2h «iS LAs oS 
CRUISE, 77-13 CONS # 82 

126-52.0W 
TIME Sl ftSis2i PSP 
TEMP SAL SIGMA-T SOUND 
9.84 31,38 24.38 1482. 
9.93 31.49 24.33 1482. 
9.83 Sl h2 24.34 1483. 
9383 31.42 24.34 1483. 
9 2 31 eo 24.32 1483. 
9.50 31.46 24.38 1483. 
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STATION J 13 


‘POSITION 5G-32..3N 


DATE JT PLAC 
DEPTH 


g* 
1g 
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38 
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DATE 77/ 7/22 


DEPTH 


TEMP 
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CRUISE 27-13 CONS # 84 
126-47 .9W 
TIME Re Makes RST, 
SAL SIGMA-T SOUND 
» 66 38.93 oa08G 1484. 
28 31.982 Pg eee 1483. 
- 88 31.22 24.16 1482. 
89 31.24 24.19 1483. 
97 31.46 24.33 1483. 
-G4 31.51 24.44 1463. 
BY 21.7 24.58 1483. 
67 31.64 24.56 1463. 
68 sod ora 7 24.68 1483. 
6 3 OW i 24.64 1484. 
ee Re re 24.67 1434. 
-55 31.78 24.69 1435. 
4 St. ae 24.69 Lee Si. 
52 SU.83 24.74 1485. 
55 31,79 24.79 1456. 
54 31.84 24.74 1486. 
woo wh.8e Zh FS 1487. 
95 31,83 24.73 1487. 
56 31.84 24.74 1437. 
CRUISE, V7- is CONS # 86 
126-41.98W . 
TIME 8:17:26 PST 
SAL SIGMA-T SOUND 
42 38,96 Goede 1483. 
24 31.99 23.98 1483. 
18 31.97 24.84 1483. 
9 x fe ae 24.12 1482. 
98 31.24 24.21 1453. 
37 31.22 ants LS 1483. 
83 31.46 24.46 1483. 
-66 Sh), Ce 24.53 1433. 
-64 31.66 24.59 1483. 
6g i ar) 24.62 1434. 
31).78 24.63 1484, 
i) 31.74 24.66 1485. 
Se ae. 7% 24.67 1465. 
Bs) 31.76 24.67 1485. 
56 31.76 24.67 1486. 
She i% cis hag 24.69 14°76. 
58 31.78 24.69 1457. 
58 eae alg 24,68 LAn?. 
59 cm Svar y 24.68 1487. 
58 Slee 24.69 1488. 
$6 edie Kc ZA eS 1488. 
58 3 hee S2 24.726 1489. 


OODMOAOMDaDOoTmAmnnwananmnanmamuwnwuwuwusd 
on 
\o 


DB 


PRESSURE 


DB 


PREGGURE 
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SALINITY O70 
8 29 30 


Lig 
0 
150 
300 
77- 13-87 
STNIJILS 
ASQ 71/1/22 
3 6 = 
TEMPERATURE 
SALINITY O/700 
ae 8 aes 30 
0 
1950 
300 
7T7- 13-89 
STN«J 10 
AGG 11/7/23 
8) 


5 5 3 
TEMPERATURE C 


31 


on 


lee 


BS 


32 


19 


247 


STATION J115 CRUISE 7-15 CONS # 87 
POSITION 59-39.0N T76-35,9W 


DATE 777 .¢/Z22 TIME) 122. 9246 PST 

DEPTH TEMP SAL SIGMA-T SOUND 
g 19.18 38.98 23.77 1486. 
1g 9.46 ei a fan. ao 1483. 
2g nes es, 31.65 24.83 1483. 
39 9.93 31.18 24.156 1482. 
50 8.77 31.45 24.41 1482. 
75 Se eo 31.49 24.44 1482. 
109 8.79 31.56 24.58 1483. 
Pes 8.64 31.66 24.59 1483. 
158 Sao 31.69 24.62 1433. 
hie pe Mega Is) 31.74 24.66 1484, 
cog 8.54 Sit 24.67 1434, 
(Bes Sepa Sedo 24.69 1434. 
25m oe es he ek 24.72 1485. 

cay 8.155 oe 8 24.09 143 
3OD Bae coe Fk Nea 1486 
Ses 8. a2 0.50 24.72 1486. 
359 Bot oh Ge 24.73 1486 
WAS Ba 31.82 24.73 1487 


STATION J 19 CRUISE 77-13 CONS # 89 
POSITION Se-29.70 126-18. 7W 


DATE. 7707723 TIME Bi: 44°18 PST 

DEPTH TEMP SAL SIGMA-T SOUND 
g pair 39.81 yeasts amt 1484. 

1g RSs 3589 Aad 1464. 

20 9.43 39.98 Pe ERED) 1483. 

39 ge is Cee es 24.95 1483. 

5g eee a4 00 24.14 1433. 

is 8.77 31.45 24.41 1482. 
109 8.62 Sa woe 24.55 1483. 
feo 6.58 31 686 24.68 1483. 
Pou 8.55 Bi ay ite 24.64 1483. 
As) $2.52 roo hap a 24.64 1494. 
2ee 8.54 Sle te 24.65 1434. 
Beo 8.53 Shere 24.66 1434, 
259 Gear 31.76 cha be 1485. 

ae ee Seve ol ett 24.69 1455. 
389 8 abd a1 578 24.79 1486. 
$29 &. 50 UE | 24574 1486. 


DB 


PReEgoore 


DB 


PRESSOR E 


150 


300 


450 


1950 


300 


430 


41 


27 
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SALINITY O/7Q0 
8 aA 30 


T7- 13-80 
BINed 98 
T1/7/23 


3 6 g 
TEMPERATURE C 
SALINITY 0/00 

250 ag eG 


TT- 13-92 
BSTINeJ 86 
11/7/23 


3 S J 
TERRERARURE = 


SL 


Sa 


a2 


32 


STATION J 9 


POSITION 598-28.5N 


DATE. Fis, #143 
DEPTH 


STATION J 8 


249 


CRUISE 77-13 CONS 
126-18.7W 

TLME A267 5S Rah 

SAL SIGMA~-T 
38.78 Sadie C9 
39.865 23.86 
3M. 92 Zidie SL 
38.97 23,95 
SA. hae 24.19 
31,39 24.26 
Biles ow 24.33 
Dds Be 24.51 
Sets: eae i oy 
31.67 24.61 
31.69 24.62 
31.65 24,59 
31.79 24.63 
Sale a 24.68 
oh 7 7 24.69 


POSITION 58-27.5N 


DAVE. 7474 pF dt eo 
DEPTH 


g 
1g 
20 
38 
5m 
79 

1a 
125 
15o 
175 
2g 
Ze0 


TEMP 


GRUTSE:.7 7-13 CONS 
126-. 3.4 

Tithe Dfs f8s ile P Se 

SAL SIGMA~T 
38.85 23.82 
39.98 23,88 
39.99 204 96 
31.84 24.82 
31.25 24,22 
31.45 24.40 
34,84 24.48 
Stele 24.51 
34.64 24.68 
31.79 pat Be a 
31,69 24.62 
als te 24.65 


aAOmmrnvannwnwanuwuwowys 
a] 
ran) 


# 96 


SOUND 


1483. 
1483. 
1483. 
1433. 
1483. 
1483. 
1483. 
1483. 
1453. 
1434. 
14384, 
1464. 
1495, 
1435. 
1486. 


# 92 


SOUND 


1483. 
1483. 
VAa Se 
1488. 
pags 
Vaa2s 
1483. 
14483. 
1483. 
1484, 
1484, 
1434. 
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SALINITY Q/700 


a | 28 29 30 aE is fe 
0 
oy koe 
Lu 
oO 
ae 
wy 300 
LJ 
oO 
a 77- 13-94 
BINeJ 68 
450 TUT/24 
3 6 g 
TEMPERATURE —€ 
SALINITY O/700 
Pas 28 29 30 31 32 
0 ) ) 
en bee 
re 
ae 
2) 
% 300 
LJ 
or 
a 77- 13-96 
BTNed 86 
ASQ TH T/2A 1 
tll 
0 LZ 15 


3 5 g 
TEMPERARURE °C 


STATION J 


POSITION 50-26.4N 


DATE 77/ 7/24 


DEPTH 


g 
1g 
2g 
39 
oF 
ee 

1G0 
1Z8 


STATION J 


TEMP 


9.28 
oe W's 
Pp BS 
AQ 
89 
+09 
£3 
Al she) 


oowwwworsd 


TIME 


251 


CRUISE. 77-13 CONS # 94 
126- ..tW 
2:iot.o PSr 
SAL SIGMA-T SOUND 
38.89 23.89 1482. 
31.6) 24.08 1452. 
31.85 24.084 1482. 
$1. ai 24.09 1483. 
Seas 24.18 1483. 
ot. 19 24,12 1483. 
cg i | 24.17 1484, 
C1 90 24.53 1483. 
CRUISE 77-13 CONS # 95 


POSITION 58-26.4N 


DATE 77/ 7/24 


DEPTH 


g 
1g 
29 
39 
a4 
ho 

1gg 
125 
159 


TEMP 


ris) 
a | 
+16 
oad 
Poe 
86 
2 


Codie 
3 é 


a 


amruwuvuwvnwn wow 


TIME 


126~ .\.7W 
2:35:37 PST 
SAL SIGMA-T 
39.94 (RWEDERS) 
38.98 23 34 
21,82 24,81 
1.96 24.04 
31.988 24.086 
31 7 24.4 
Bile cic 24.18 
Saas 2A go 
S155 24.48 


SOUND 


1482. 
1482. 
1483. 
1453, 
1483. 
1433. 
1464. 
1494. 
1434, 


DB 


PRESSURE 


DB 


PRESSURE 


252 


SALINITY Q700 
Pie 30 


eu 28 
0 
Led 
300 
77- 13-96 
BINes 6 
450 T1T/24 
5 5 9 
TEMPERATURE C 
SALINITY 8700 
ha 8 29 30 
O 
150 
300 
TI- 13-98 
B8TINeJ & 
450 TH1/24 
0 


2 S 3S 
eT icin leer 


=i 


Spe 


12 


at 


32 


1S 


STATION J 6 


POSITION 59-26.4N 


DATE 77/ 7/24 
DEPTH 


STATION Vi 5 


POSITION 58-24.5N 


DATE 77/ 7/24 


DEPTH 


g 
ls 
2a 
39 
59 
75 

19d 


ye ya 


CRUISE 7713 CONS # 96 
126-"°,7W 
TIME 4:34:18 PST 
TEMP SAL SIGMA-T SOUND 
9,38 38.75 23.76 1483. 
9.35 38.79 23.89 1483. 
9.33 39.81 23-82 1483. 
9.28 38.87 23,987 1433. 
S20 38.93 23.93 1483. 
9,28 38.95 23.95 1434, 
9.24 pO.95 25-94 1484, 
9.23 31.93 24.968 1484, 
9.14 31,09 24.97 1435. 
8.81 31.46 24.40 14c4, 
CRUISE 77-13 CONS # 98 
125-56.8W 
TIME §: 5:18 PST 
TEMP SAL SIGMA-T SOUND 
9.65 3G,41 23.45 1483. 
5. ay 39.64 23.66 1453. 
9.46 39.759 3.7 1483, 
9.42: 38.73 23.74 1483. 
os ge 38.75 oon et 1484, 
9.41 28,74 Fg RT BS 1434. 
0.29 30.78 oon 78 1434, 


DB 


PRESSURE 


DB 


PRESSURE 


150 


300 


1505 


300 


SALINITY 0/700 
28 a 30 


2 S = 
Menke dal rei dee Ie 


264 


sl 
TT- 19-988 
BTNetJ 4A 
T1/1/24 
5 6 | itp 
TEMPERA URE = 
SALINITY O/00Q 
8 29 30 31 
TT- 13-100 
BTINes 4 
TT/1/24 
12 


awe 


1s 


aid 


1S 


29) 


STATION J 4A CRUISE 77-124 CONS # 99 
POSITION 59-23.5N 125-53.4W 


DATE, 77/ 7/24 TIME 6:28:36 PST 

DEPTH TEMP SAL SIGMA-T SOUND 

g 9.66 38.42 23.46 1483. 

18 9.62 38.47 23,51 1483. 

2g 9.64 3H.44 23.48 1484. 

30 9.64 3H.45 23.49 1484, 

5g 9.69 38.49 23.53 1454. 

75 S eae ds 39.54 Odie OUP 1484. 

196 9.44 38.72 Sau ie 1454. 

125 3...o6 38.89 Gare Bil 1455. 

15g 9.16 31.96 24.84 1485, 
175 8 


-98 24,2 24.22 1485. 


STATION J 4 CRUISE 77-13 CONS #169 
POSITION 58-22.7N 125-47.0W 


DATE 77/ 7/24 TIME Tif AE, Oo PST 

DEPTH TEMP SAL SIGMA-T SOUND 

g 9,66 38,49 23.44 1483. 

1g 9.66 3H.AG 23.45 1A83.. 

20 9.69 39.44 23.48 L4h4, 

3G 9.06 2H .43 yas a 1464. 

59 9. 68 39.47 Sie ad 1494, 

75 Si. By. 39,54 23.57 1484, 

169 9,55 34,61 23...63 1455. 


266 


SALINITY QO/700 


O7 28 og 30 31 32 
0 
e150 
LJ 
a 
oad 
~ 300 
Li 
a a 
abe TT- 139-101 
B8TNet 9 
450 TUT/24 
5 9 
TEMPERATURE C 
SALINITY 0/700 
ne 28 29 30 31 32 
6 150 
Lu 
Bed 
os 
~ 300 
uJ 
w~ 
Oo 7T7- 13-108 
STNesd 2 
ASG TUT/24 


3 5 J 
TEMPERATURE C 


237 


STATION J 3 CRUISE 77-13 CONS #161 
POSITION 5@-22.2N 125-39.90W 


DATE 77/ 7/24 TIME 7:44:58 PST 

DEPTH TEMP SAL SIGMA-T SOUND 
G 18.983 29.76 22.89 1484. 

1g 18.09 29.99 23591 1484. 

29 19.99 29.93 23.93 1484. 

38 18.91 29.95 23.94 1454. 

5m 9.93 34.81 rags ee | 1485. 

7 9792 24.89 23.16 1485. 
18g 9.91 Bare. “Reo el 7 T2435. 
y25 2.91 3H.18 23.18 1456. 
150 9,89 39.16 2oReG 1456. 
Wes) 9.83 BO Te3 Co ee oe 1406. 
eae Seo 39.36 23.48 1497. 
2es G78 39.41 23,48 1487. 


STATION J 2 CRUTSE 77-13 CONS #193 
POSITION 5@-22.2N 125733.5W 


DATE 77 / FF24 TIME 97° 6°58 PST 

DEPTH TEMP SAL SIGMA-T SOUND 
g 18.13 29.85 22.94 1484. 

1g 18,6 297,89 eeano 1484. 

28 10.83 29,94 23.983 1484, 

39 18.89 29498 23.86 1464. 

59 Bove Le OES 23.14 i4es,. 

#5 9.94 39.93 Bele 1485. 
19D 9.87 38,14 ieee 1485. 
2 ore) sheeS 22.359 1456. 
159 os 39.36 23.41 1406. 
ro wan 28.43 23.46 1486. 
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SALINITY O/00 


ed 28 29 30 Reid wa 
0 
6150 
uJ 
cx 
=a) 
@ 300 
LJ 
a 
OL T7- 13-104 
BINeJ tf 
ASQ 11/1/24 
6 4 
TEMPERATURE C 
SALINITY 0/00 
| 28 29 30 St Se 
0 ; = 
= 150 
Li 
x 
ee | 
w 300 
Li] 
ac 
“is. I7- 13-106 
BINe!) 1 
ASQ TUT/24 
0 12 15 


3 5 g 
TEMPERATURE C 


STATION) OF 


POSITION 58-268.7N 


DATE 77/ 7/24 
DEPTH 


STATION J 1 


POSITION 58-29.7N 


DATE 77/ 7/24 
DEPTH 


woe 


CRUISE (7 ?sk3 CONS #194 
125-25 .,5W 
TIME) 198-52 SPST 
TEMP SAL SIGMA-T SOUND 
18.25 29.48 22.64 1484. 
18.87 29 085 24-95 1454. 
19.88 29.86 22.96 1484, 
16285 29,88 22-98 1485. 
19.985 29.91 23.06 1465. 
18.85 29.89 22.99 1485. 
1Gs2 29296 237858 1466. 
Ba 38.84 egel2 1486. 
o295 38.85 Rake 1486. 
939 30.04 goare 1437. 
9.93 38.18 23.17 1457. 
9.92 38.11 ac ree | 1458. 
9.68 38.19 Lowe 1458. 
9.86 30.20 Cones 1488. 
9.82 39.38 20 ea5 1489. 
CRUISES 77215 CONS #196 
125-25.5W 
HIMES 193° 3230 ..PST 
TEMP SAL SIGMA-T SOUND 
11.42 29.43 22.46 1488. 
18.19 29.41 22.59 1484, 
18219 29.43 e232 1454. 
18.13 29.55 Py A&I 1464. 
19.15 coe OF 22.89 1485. 
18.18 Frage a 22.83 1486. 
1g .17 29,75 22,86 1456. 
19.13 29.84 eaeo 1486. 
10.87 29.89 22.499 1487, 
9.93 38.11 25.18 1487. 
297 38.14 2.28 1437, 
o.o4 38.12 acs ort Be LAST. 
2.87 3H .22 VAS Pa ag j 1456. 
o.87 88.22 Cheer 1486. 


DB 


PREGoRKE 


DB 


PRESSURE 


15d 


3007 


150 


300 
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SALINITY OQ/700 
28 au 30 al 


TT- 13-107 
STN«@DP 2 
TTLT124 


3 6 3 LZ 
FEMPERATURE . *€ 
SALINITY 0/00 

8 29 30 l 
TT- 13-108 
STN@DP 1 
TTT /24 
12 


5 2 
TEMPERATURE  +C 


ae 


19 


ay 


18 


261 


STATION DP 2 CRUISE 77714 CONS #197 
POSITION 59-14.7N 125-23. 9W 
DATE 77/ 7/24 TIME 1A? 15338. PST 
DEPTH TEMP SAL SIGMA-T SOUND 
g 19.48 29.44 22.57 1485. 
19 18.29 29.907 22.79 1485. 
29 18.29 29.58 Ze 's,ee 1485. 
38 18.29 Pains ae 22,78 1485, 
59 18.39 29.56 22.69 1485. 
45 19.29 29.99 Ao 0G 1436. 
1gg 1G.VS” =o FS 22.69 1486. 
125 16.18 Go. oe Ze. 96 1486. 
158 1g.U5 29.98 23.2 1487, 
175 18.03 29.98 23.96 1457, 
2n9 1G.83 29.98 23.06 YAS7. 
STATION DP 1 CRUISE 77-13 CONS #199 
POSITION 5@- 5.1N 125-16.4W 
DATE 77/ 7/24 TIME .16:20:55 PST 


DEPTH TEMP SAL SIGMA-T SOUND 


9g 11.82 Sea ea 21,96 1488. 
1g 19.59 26.87 2¢.11 1485, 
2g 19.39 Ps Pe Ba eeeae 1465. 
39 18.65 29.43 2.68 1454, 


59 9.56 9563 psa aia oH 1483. 


DB 


PREoo URE 


262 


SALINITY O/700 
vad | 28 2g 30 3 


bier Ca 


150 
300 
77- 13-110 
BTN?8O 1 
4 Cg TT/7/24 
es Ca : 
0 eZ 


5 5S 
TEMPERATURE © 7¢ 


32 


19 


263 


STATION SG 1 CRUISE 77-13 CONS #1198 
POSITION 49-55.0N 1257) 5.5W 
DATE. 777% CAA TIME 18:43:55 PST 


DEPTH TEMP SAL SIGMA-T SOUND 


g TZ ae 28.82 21.16 1498. 
1g 18.28 29.93 22.28 1484. 
2 bs ey i=) 29.14 22.36 1454, 
39 3),.5% 29.35 22.69 1483. 
58 Ee | 29.65 22.88 1483. 
75 8.39 38.39 63-63 1489. 

109 BY. 25 38.87 fae79 1439. 
125 Sao 38.62 Hage a 1486. 


DB 


PRESSURE 


DB 


apie co adleks 


150 


300 


150 


300 


490 


es) 


SAETLNIEY § O7GU 
0 3 OM 
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39 34 
T1- 14-48 
STN:asT3 
11/9/27 
es 6 S 1% 15 
TEMPE RA UR Eee C 
SHUNT fit WAG 
a ou ag 34 


TT-. 14-48 
STN :Q$T2 
71/8/27 


5 J 
TEMPER UR een 


STATION QST3 


POSITION 59-51.9N 


DATE 7¢s S/27 
DEPTH 


STATION QST2 


TEMP 


NaOmMamwoiww 


POSITION 59-45.0N 


DATE F877 29427 
DEPTH 


NMNMODOAOMOW 


TIME 


TIME 
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CRUISE 77 = CONS # 46 
127-20 .90W 
16:53:15 PST 

SAL SIGMA-T SOUND 
39.85 23.85 1483. 
31.81 29.98 1483. 
ay Baits) 24.416 1482. 
Clad faye oy Age « 
ei, bl 24.58 1483. 
31.89 ZA. TiS Assy, 
32.56 25.38 14s. 
Sen Tet! 25.69 1481. 

CRUISE 77714 CONS # 48 
Le7 =" Bvew 
TZ ibe shST 

SAL SIGMA-T SOUND 
Se elio Aa aus WAS, 
Seo 24-29 UAdi2r. 
BLO BETA CO Aa 
31.43 24.38 1482. 
Si 285 24.79 1483. 
Baie 25.98 1484, 
BS ENG Fast pahe: 1492. 
32.81) yaa (AE 1451. 
3294, Parsi is, Taos. 


OB 


Aro URE 


DB 


Petro UE 


150 


300 


450 


150 


300 


on 


SA ales 
0 ae 


2 5 
REMNPER TAU RE 


Sa. GNU RY, 
0 oaL 
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Q/00 
ay 


T71- 14-49 
STN:QST1 
TT/9/27 


3 
C 
0/00 
Sie 


‘ 


5 
Tere rire 


7TT1- 14-31 
STN?J14A 
77/9/27 


uy 
C 


ai 


a 


ia 


34 


34 


19 


STATION QST1 


POSITION 59-41.9N 


DATE 77/ 9/27 
DEPTH 


STATION J14A 


TEMP 


NNOOOODAWDMWMW 
ins) 
io) 


° 


2:6 7 


CRUISE 77-14 CONS # 49 
126-55.5W 
TIME 13: 3:26 PST 
SAL SIGMA-T SOUND 
ae 31.54 24.41 1483. 
«92 31.66 24.54 1482, 
71 31.82 24.78 1482. 
55 31.97 24.84 1482. 
32.28 25.86 1481. 
AG 32.46 29.25 1482, 
@ 3a.04 a RE 1482. 
ay 32.68 25.48 14382. 
ee 32.78 Pa ase 1482. 
53 32.92 25.74 1481. 
CRUISE 77-14 CONS # 51 


POSITION 5@-36.4N 


DATE. 77/3727 
DEPTH 


amaoaonmnmrmnnnnm 
> 
nN 


126-59. 8W 
TIME 14:12:43 PST 
SAL SIGMA-T 
31.62 24.59 
31.64 24.53 
31.75 24.63 
ee eee 24.84 
SaRee 25.86 
32.43 29-25 
32429 250.12 
32.65 29.45 


SOUND 


1482. 
1482. 
1482. 
1482. 
1482. 
1431. 
1482. 
1482. 
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SALINITY O/00 


ats 28 og 30 31 32 

0 | . . 
BHTsg 
lu 
[a 
| 
wo 300 
LL 
Oo 
oe TT- 14-62 

BSINed 14 
ASQ T1T/8/27T 
3 5 g 
TEMPERATURE C 
SALINITY 0/00 
Pi) o8 29 1880) 31 32 

; : | ; 
too 
Lid 
cre 
Eo 
® 300 
Lu 
8 
OW T- 14-64 

BINeJ 13 
A450 77/9/27 


5 = 
TEMPERATURE C 


STATION J 14 


CRUISE 77-14 


POSITION 59-34.0N 


DATE 77/ 8/27 
DEPTH 


STATION J 13 


POSITION 58-33.3N 


DATE 77% S727 
DEPTH 


g 
16 
2g 
38 
58 
75 

1d 
125 
15g 
175 
20k 
225 
258 
275 
30D 
325 
SOG 
375 
AGH 
42 

A458 


TEMP SAL SIGMA-T 
9.93 Bie. “pe.!a7 
9.46 31.59 24.48 
9.89 oa Bl 24.42 
8.96 Sligo 24,45 
8.96 31.58 24.48 
8.94 31. Gl 24.58 
8,92 31.64 24,53 
8.92 Sy, tr 24.55 
8.93 Shi GO 24.53 
8.08 21. 40 24.62 

CRUISE 77-14 CONS 

126-47.GW 

TIME 15:49:15 PST 

TEMP SAL: SIGMA-T 
9.28 31.15 24.69 
9.¢9 31.13 24.87 
9.19 31422 24.16 
9.12 31,38 24.28 
9.412 Ate Gos 24.26 
8.96 31.. 88 24,47 
8.94 31.61 24.58 
8.92 31,63 24.52 
Bierce 31.86 24,55 
8.86 sisito 24.63 
8.86 Sd 7 24.64 
8.86 31,76 24.63 
8.87 o1l.75 24.62 
8.88 Siete 24.61 
8.89 31.74 24.61 
8.98 S174 24.61 
B,89 Biy7a 24.61 
Bete S173 24.69 
8.98 si FO 24.63 
By oe Snleeeris 24.62 
8.89 lias oO 24.64 


269. 


~ CONS 


126-52.8W 


TIME 14:52:43 PST 


# 52 


SOUND 


1482. 
1482. 
1483. 
1453. 
1483. 
1483. 
1484, 
1484. 
485. 
1485. 
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SOUND 


1483. 
1483. 
1483. 
1483. 
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1484. 
1485. 
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1488. 
1486. 
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DATE 77/ 9/27 
DEPTH 
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1g 
2g 
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225 
259 
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CRUISE 77-14 CONS # 56 
126-41.9W 
TIME 17:46: 3.PST 
TEMP SAL SIGMA-T SOUND 
9.24 Sm? a a 1483. 
9.15 31.25 24.19 1483. 
9.86 Siltesa 24.29 1483. 
9.99 31.46 24.38 1483. 
8.96 Svea 24.42 14832 
8.87 31.66 24555 1483. 
8.86 31264 24An 50 1483. 
8.84 Siz i 24.59 1484. 
8.83 So lees Amon 1484, 
S| 5 fhe S1E7 3S wall (ah 1485. 
8.868 Sls7T?e ZAG 5 T4855 
S.8 1 Sis 24.64 1485. 
8.81 SiS77 24.65 1486. 
8.82 BL TAS) 24.64 1486. 
8.83 Seer 2 24.64 14875 
8.83 BF OM 24.64 1437. 
8.84 Paya Deeds! Zango 1488. 
8.84 Bills wis 24.65 1488. 
8.85 31.89 24.66 1489. 
8.86 Sl as 24.66 1439. 
8.87 Sle ae 24.64 1489. 
GCRULSEe Aa14 CONS # 58 
126-39.9W 
TIME 19:34: 4 PST 
TEMP SAL SIGMA-T SOUND 
9.26 Sees 24.88 1483. 
9.24 Slee lal 24.86 1483. 
9.@2e Sil HS aL WANS 14837 
9.18 Slale Zam s 1433% 
Seely Sle2y Bae 1483. 
9.93 31.47 24.38 L4nSh 
8.99 31.698 24.59 1484. 
8.83 31.66 24300 1484. 
8.82 31.78 24.59 1484. 
8.81 31678 24.59 1485. 
8.8m Bs72 24.61 1485. 
Sia 7. Sila? ZAmES 1485. 
8.77 31.88 24.68 1486. 
8.78 Be 76 24.66 1486. 
8.76 Slee 24.66 LAST 
B77 31.89 24.68 1487. 
8.76 31.81 24.68 Vasiiae 
8.76 31.84 Bin TEN 1488. 
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STATION J 19 
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POSITION 5@-29.7N 


DATE 727 9/727 
DEPTH 
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POSITION 5@-28.5N 


DATE 77Y 9/27 


DEPTH 


TEMP 


oa3 


CONS # 59 


126-18.7W 
TIME 28:39:42 PST 

SAL SIGMA-T SOUND 
31.14 24.68 1483. 
31.14 24.08 1483. 
31219 24.14 1483. 
31.24 24.18 1483. 
31429 24.22 1483. 
31.28 24.21 1484. 
31.47 24.38 1484. 
pipe 24.51 1484, 
pa hl a 24.56 1494. 
S deat £ 24.68 1485. 
Sl Ss 24.62 1485. 
ages e. 24.61 14385. 
Sie 74 24,62 1485. 
ya 0 24.64 1486. 
ke Re ak 24.66 1437, 
31.89 24.67 1487. 

CRUISE 77-14 CONS # 61 
126-19.7W 
TIME 221° 8239 PSt 

SAL SIGMA-T SOUND 
31.88 24.84 1483. 
ae Nee IY 24.11 1483. 
31,18 24.12 1483. 
ah.19 24.14 1483. 
sol 24.24 1483. 
3.37 24.29 1483. 
Sipe Die 24.43 1484. 
ae be 24,49 1464. 
31.65 24.54 1484. 
31.65 24.57 1485. 
31,68 2h. af 1485. 
oe ra | 2aspo 1456. 
31.69 24.58 1486. 
2 ae ag 24,64 1486. 
i Gay dls: 24.64 1437. 
o1.79 24.67 1487. 
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DEPTH 
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POSITION 5@-27.5N 


DATE 77/ 9/28 
DEPTH 


Pr 9 


CONS # 63 


126- 3.4W 
TIME G:22:31 PST 
TEMP SAL SIGMA-T SOUND 
J.28 31.98 24.05 1482. 
9,15 31.19 24.14 1483. 
2.15 Shei 24.14 1483. 
a. 15 Swe 10 24.12 1483. 
S.14 Sadie LD 24.14 1483. 
9.04 31.41 ZA 33 1483. 
a. O/, Sukie Oe 24.43 1484. 
a, 95 3d. OS 24.46 1484, 
Ss al 31.59 24.49 1434. 
a. SF, 31.68 24.56 1485. 
Bat Didge Fas 24.68 1485. 
8.82 Silas 79 24.62 1485. 
BS. oleate 24.63 1486. 
CRUISE 7-t4s CONS # 65 
126- 3.4W 
TIME ee 2ulecrel 
TEMP SAL SIGMA-T SOUND 
9.18 31,28 24.15 1482. 
9,15 31.268 24.15 1483. 
9.13 31,22 24.17 1483. 
9.13 31,23 24.18 1483. 
9.11 31,26 24.28 1483. 
9.94 31,39 24.32 1483. 
SB. 97 31.53 24.43 1484. 
o,.09 31.64 24953 1484. 
2.85 wae eu 24.59 1454, 
8.6) al.7A Za.62 1495. 
8.79 Bhar? 24.65 14G5. 
8.79 31476 24.64 1485. 
8.80 ce ey a 24.64 1436. 
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CRUISE 77-14 CONS 
POSITION 59-26.4N 


TEMP 


POSITION 5@-24.5N 


DATE 77/7 Byes 
DEPTH 


TEMP 


izG-r 
TIME 
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:39:39 PST 
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24.61 


CRUISE 77-14 CONS 
125-56.8W 
TIME 3:59:44 PST 
SAL SIGMA-T 
38.21 23.36 
SL eke 24.688 
Slee 24.15 
31.528 cA ewe 
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SOUND 
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STATIONGY 45 CRUISE 77-14 CONS # 69 
POSITION 5@-24.5N 125-56.8W 


DATE: ¢7/ 93/28 TIME avag82e PST 

DEPTH TEMP SAL SIGMA-T SOUND 

g Ie ty SieiS 24.11 1482. 

1g 9.13 aiece 24.17 1482. 

2g eee ee 31.28 24.22 1483. 

3a Baad. 31.34 24.27 1483. 

5a 8.91 x aed) 24.47 1483. 

i. 8.98 31.60 24.58 1483. 

1Oe Seer 31.64 24.54 1483. 

125 Shrgete | 31.67 24.57 1484. 


STATION J 4A CRUISE 77-14 CONS # 79 
POSTTION, 58-23 .5N 125-53.4W 


DATE: #77. 9728 TIME 5:39: 1 FST 

DEPTH TEMP SAL SIGMA-T SOUND 

g 9.35 39.79 23.88 1483. 

1g 9.35 38.83 23.83 1453. 

2g pe a 39.88 rae: Se 1483. 

Sue 9.34 39.88 23.07 1483, 

5H 9.35 390.87 23286 1454. 

"2 3 3 34.89 23.88 1484. 

1Hg Se 20 3H. 96 aa. 94 1484, 

125 9,295 38.98 epedo 1485. 
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CRUISE 77-14 CONS # 71 
125-39.9W 
TIME 6:38:49 PST 
SAL SIGMA-T SOUND 
Tn 38.14 23.43 1483. 
75 39.13 23.23 1483. 
75 38.15 23.24 1484. 
lat 38.24 23.91 1484. 
-66 38.35 23.41 1484. 
6g 38.47 23.51 1484. 
38.53 23.56 1485. 
O77 38.51 23.5958 1485. 
95 38.56 23.59 1485. 
Sa 8H .62 23.64 1436. 
rol 38.64 23.66 1486. 
49 ha a Zowes 1487. 
45 30:79 as78 1487. 
CRUISE 77-14 CONS # 73 
125-33.5W 
TIME e960) SPST, 
SAL SIGMA-T SOUND 
83 eo. 99 23.18 1483. 
+88 29.98 23:89 1484. 
8g 30.88 23.18 1484. 
8a 38.18 23+19 1484, 
76 38.17 egecu 1484. 
38.12 Z28ee4 1485. 
3 #6 38.08 23.26 1435. 
hk 384.21 43-28 1485. 
75 30.22 eoeee 1456. 
74 39.25 23492 1456. 
7S 38.24 23531 1487. 
74 38.27 23.33 1487. 
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STATION J 1 CRUISE 77-14 CONS # 74 
POSITION 5@-28.7N 125-25.5W 
DATE 77/ 9/28 TIME 8755:25 PST 
DEPTH TEMP SAL SIGMA-T SOUND 
Ge 18.15 29.76 22.82 1484. 
1g 1g.11 eos ie 22.84 1464, 
26 19.89 29.73 22.86 1454. 
38 18.83 28). 27 22.96 1484. 
5g 19.G4 23. 75 22.88 1485. 
75 9,99 29.75 ea,ug 1485. 
198 18.00 rie ee as 22.98 1485. 
125 9,98 29.75 22.98 1486. 
158 9.99 29.76 eca08 1486. 
Lio tf al Ph: NO ae aR | 1487. 
2a 9.95 29.65 22,97 1487. 
gan 9.94 29,89 23.81 1487. 
250 o. 05 29.93 23.84 1458. 
275 Se = 38.87 23.16 1488. 
38D 9.8. 38.14 oo .ee 1488. 


STATION ADP, cz CRUISE 77-14 CONS # 76 
POSITION 5@-14.3N 125-23).0W 


DATE 7¢/ 9/28 TIME  19;.28:52 PST 

DEPTH TEMP SAL SIGMA-T SOUND 
Ge. Ve 23 29.68 22.73 1484. 

1g 18.18 aoe He 22.74 1484, 

26 18317 29.61 22/9 1484, 

38 19.18 29.6) pee fo 1485. 

5d 19.18 29.61 22.75 1435. 

f5 18.18 29.69 7 eA 1485, 
1a 18.14 2O% fa abe 1456. 
leo 1: ee 29.20 22.87 1436. 
159 18.09 29272 2.89 1436. 
LZ 18.985 Paik WE 18 ep tea 1487. 
206 18.95 29.34 22.95 1487. 
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STATION DP 1 


CRUISE 77-14 


POSITION 5@- 5.1N 


DATE 77/ 9/28 


DEPTH 


STATION SG 1 


POSITION 49-55.9N 


DATE 77/ 9/28 


DEPTH 
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19K 
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Pore, 


125-16,4W 


TIME 16:52:14 PST 


CONS # 78 


TEMP SAL SIGMA-T SOUND 
19.18 29.62 © 22.76 1484, 
1Gvi7 894761 °22:78 1484. 
18.1 P9561 agey7S 1484, 
Geis  c25n6). Baee7s 1485. 
18.19 29,68 + 22.74 1435. 
16,20 29.59 ° 22.73 1485. 
CRUISE 77-14 CONS # 79 
125- 5.5W 
TIME 18: 9:46 PST 
TEMP SAL SIGMA-T SOUND 
12.49 27,96 21.98 1499, 
11.92- 28.66: 2).82 1487. 
18,94 29,34: 22.81 1485. 
19,88 29,84 22,62 1485. 
18.109 (29,46 22.65 1484, 
9,81 “29.539 ° 22.75 1484. 
9.65 29,76... 22.95 1484. 
9,91. 38.33. 23,58 1483. 
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STATION SG 1 CRUISE A7—15 CONS # 4 
POSITION 49-55.@N 1253 .5.9W 
DATE 277947175 TIME F20:°5798°PST 
DEPTH TEMP SAL SIGMA-T SOUND 
g* 9.97 29.83 Zewkd 1479. 
1g 9.87 292i2 22.54 1486. 
2g oer 29.29 oe2.0e 1489, 
38 9.99 oad 2z2et2 1486. 
5 9,87 a9<49 eM) 1481. 
75 9.983 29.61 22.93 1451. 
106 9.84 29.78 23.88 VA82. 
125 yes 38.19 Zavge 1483. 
159 mR 39.61 rags eat | 1483. 
STATION DP 1 CRUISE; 77-15 CONS # 5 
POSLTION Sa: 5. iN 125-16.4W 
DATE 77/11/15 TIME Pel: 40014" PST 
DEPTH TEMP SAL SIGMA-T SOUND 
g S198 ater aero 1477. 
1g 9.84 29.44 22.938 1489. 
2a 9.84 29.44 22.89 143. 
3 9.04 29.44 22.88 148@, 
5a 2285 29.44 tents 1481. 
75 S725 29.44 22.08 tac..: 
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CRUISE 77-15 CONS # 
125-23.9W 
TIME 22:42: 7 PST 
SAL  SIGMA-T 
29.41 22.75 
29.43 22,79 
29.44 22.79 
29,.48°) 22.75 
29.45 22.8o 
29.49 22.83 
29.51 22.85 
29.55 22.88 
29.57 22.9@ 
29.58 22.98 
29.58 22.98 
29.57 . 22.89 
CRUISE 77-15 CONS # 
125-25.5W 
TIME 6:38:17 PST 
SAL  SIGMA-T 
eopa7r 22392 
29,48 22.83 
29,58 22,84 
2ONG2) 22386 
29.54 22.87 
29.55 22.88 
29.55 22.88 
29.57 22098 
29.55 22.88 
29.56 22.89 
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STATION J 2 CRUISE 77-15 CONS # 108 
POSITION 5@-22.2N 125-33.5W 
DATE 77/11/16 TIME 22) B41 PST 
DEPTH TEMP SAL SIGMA-T SOUND 
g 8.96 29.56 ez. 98 148¢. 
1g 8.96 29.69 23.98 1488. 
26 8.96 29.68 22599 1486. 
38 8.96 29.66 22.98 1486. 
56 8.96 29,67 22.99 1481. 
ao 8.97 29.66 22.97 1481. 
196 8.98 29.66 2.97 1481. 
125 8.98 29.86 22.98 1482. 
158 6,99 29.65 2.96 1482. 
L775 8.99 29.65 Sea od 1483. 
288 8.98 aos OS Seer 1483. 
STATION J 3 CRUISE f T= iS CONS # 11 
POSITION 50-22.2N 125-39.9W 
DATE 77/11/7486 TIME 2:56:18 PST 
DEPTH TEMP SAL SIGMA-T SOUND 
had 8.94 Ze ant O rae ee | 1489. 
1g 8.94 va: gO | Zo. 8e 1480. 
2g B., 95 rs el Ae 23.03 1486. 
398 3.90 fou te 23-03 1489. 
5g 8.93 29.82 Zoey 1481. 
fo 8.93 pou Do ait lid 1481. 
198 8.94 29.82 23.18 1481. 
125 8.94 a a 23.18 14382. 
158 Sato eoede Baus 1482. 
175 B99 29,84 Ca ene 1483. 
240 S292 29.92 23418 1483. 
au nv 29.96 a@aral 1494, 
259 8.90 38.85 Page Tea 1484. 
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STATION J 4 
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DATE 77/11/16 
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125-47,0W 
TIME 


# 13 


43:19:19 PST 

SAL SIGMA-T SOUND 
398.83 23.28 148¢. 
29.98 230 AA 1494. 
29.99 CaaS 1486. 
29.99. 2a ae 1496. 
39.80 Male! Aes) 1481. 
29.99 PS Ale 1481. 
38.82 oh ay 1481. 

CRUISE 77-15 CONS # 14 
125-56.8W 
Si gie ly PST 

SAL SIGMA-T SOUND 
38.37 23.56 1486. 
38.41 23.59 1458. 
39.41 23 528 1489. 
38.44 23°. 62 14830. 
39.66 one PASHe. 
39.96 24.53 1482. 
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STATION J 


6 CRUISE 77-15 


POSITION 59-26.4N 
DATE 77/11/16 


DEPTH 


STATION J4A 


TEMP 


DADADMNMNMAWDAM 
a 
on 


POSITION 5@-23.5N 
DATE 77/11/16 


DEPTH 


onanme am 
~J 
> 


2795 


CONS # 15 
i26- .7W 
TIME 6: 8:31 PST 

SAL SIGMA-T SOUND 
38.41 23.59 1489. 
38.49 23.66 1486. 
34.57 fae ie 1489. 
38.53 2mte GIS: 1489. 
39.92 24.686 1481. 
31,19 24.41 1482. 
31.26 CAL er 1482, 
i a 24.28 1483. 
Sateen 24.28 1483. 
335 38 24.39 1483, 
31.39 24.31 1484. 

CRUISE 77-15 CONS # 17 
125-53.4W 
TIME 7:18:18 PST 

SAL SIGMA~-T SOUND 
38.37 23.57 1489. 
38.67 23.89 1489. 
38.67 23.89 1486. 
38.67 23.89 1481. 
39.67 23.88 1481. 
34.68 23.81 1481. 
38,65 Goa 1482. 
34.68 23.81 1432. 
38). 79 Zin OO 1483. 
32.87 24.12 1483. 
31.96 24.11 1484. 
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STATION J 8 CRUISE 77-15 CONS # 18 
POSITION 5@-27.5N 126- 3.4W 
DATE 77/11/16 TIME BI 2782 RST 


DEPTH TEMP SAL SIGMA-T SOUND 


g 8.67 38.48 23.66 1489. 
1g 8.74 38.63 23.76 1488. 
26 8.72 38.78 23.83 1489. 
38 8.79 308.82 en-ge 1481. 
58 8.69 311.98 24.66 1481. 
79 8.66 31.18 24.21 1482. 
1H 8.65 S125 eqze? 1482. 
125 8.64 31.31 24.31 1483. 
15d 8.65 31.34 24.34 1483. 
ed 8.65 31.34 24.34 1483. 
288 8,65 31.34 24.33 1434. 
ra 8.66 31.34 24.33 1484. 
STATION J Q CRUISE 77-15 CONS # 29 
POSITION 58-28.5N 126-18.7W 
DATE 7/717 06 TIME 9:39:28 PST 
DEPTH TEMP SAL SIGMA-T SOUND 
g 8.66 39.46 23.64 1456, 
1g S27 1 4 is 23-68 1489. 
20 8.71 38.64 ae Ae 8) 1489. 
30 8.72 38.68 Cas oA 1481. 
58 ie et’ 38.75 23.86 1481. 
73 3.69 38.96 24.83 1482. 
10 8.68 31.88 24.13 1482. 
125 8.67 31.14 24.17 1483. 
150 8,65 Se ee 24.23 1483. 
175 8.65 are ft 24.28 1483. 
coe 8.65 31.33 24,31 1484. 
ecb eS) 3E.33 24.33 1484. 
250 8.65 31.3 24.33 1485. 
2rd 8.65 aheor 24.36 1485. 
SOE 8.66 eet 24.37 1486. 
325 6.66 31.41 24.239 1436. 
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STATION J10 


CRUISE 77-15 


POSITION 5@-29.7N 


DATE 77/11/16 
DEPTH 


STATION J 11 


POSITION 58-38.0N 


DATE: 77711716 
DEPTH 


ye) 


CONS # 22 


126-18 .7W 
TIME OPT Ts29938 PST 
TEMP SAL SIGMA-T SOUND 
8.40 29.48 22.86 1477. 
8..67 38.69 23.75 1486. 
8.69 38.69 23.82 1488, 
8.71 38.74 23.86 1481. 
8.7 38.77 23.88 1481. 
8.74 38.89 291 1481. 
8.78 38.97 24.04 1482. 
8.66 SLEtZ 24.16 1482. 
8.65 31.17 24.20 1483. 
8.65 31,29 ah o3 1483. 
8.64 21,28 24.29 1434, 
8.64 3732 24,32 1434, 
8,64 a1¢39 24.33 1485. 
8.66 313.36 24.35 1485. 
8.67 31,41 24,39 1486. 
8.67 31.43 24.41 1486. 
CRUISE 77-15 CONS # 23 
126-38.0W 
TIMES W227 24356 PST 
TEMP SAL SIGMA-T SOUND 
8.56 SH719 23.45 1479. 
8.63 38.49 23.67 1489. 
8.68 38.61 23.76 1456. 
8.71 3H .67 23.81 1481. 
8.68 38.76 23.88 1481. 
8.76 38.89 23.98 1481. 
8.68 31.98 24.97 1482. 
8.67 31.904 24.19 1482. 
8.63 3ists 24.17 1483. 
8.62 31.17 24.21 1483. 
8.62 B31,22 24.25 1494, 
8.6) 31426 24.28 1484, 
8.61 31,39 24.31 1485, 
8.62 31.35 24.35 1485. 
8.64 31.49 24.38 1486. 
8.67 31.42 24.39 1486. 
8.68 31.45 24.42 1437. 
6.69 31.44 24.41 14387. 
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STATION J 12 


POSITION 5@-31.7N 


DATE 77/11/16 


DEPTH 


STATION J 13 


POSITION 568-33.3N 


DATES 7Z/11716 


DEPTH 


a 


CRUISEST 7-15 CONS 
126-41.0W 
TIME B84: 2854 (PST 
TEMP SAL SIGMA-T 
8.53 38.45 Gos OD 
8.54 38.47 2a Oe 
8.66 38.66 2p Oe 
8.68 38.75 23.87 
8.63 38.93 24.82 
8.68 31.95 Zan 1Z 
8.59 Dd boke 24.18 
So. 04 Sd he 24.41 
S.59 g1.49 2a vce 
Soy Slice 24.26 
BOG Sal) ees 24.c8 
8.58 31.28 24.30 
S38 yl oe 24.31 
8.56 die? Oe 24.33 
8.69 al .34 24.34 
S.02 Sie ae 24.37 
8.62 31.38 24.37 
6.69 s4s38 2A oot 
8.64 31,49 24.38 
6.63 31.49 24,39 
8.66 31.42 24.46 
8.68 31.45 24.41 
CRUISE 77-15 CONS 
126-47 .0W 
TIME 94:48:> 5 PST 
TEMP SAL SIGMA~-T 
8.47 38.49 ye ee 
8.48 38.56 conn 
8.51 38.63 23.80 
ai o4 38.63 23.86 
8.57 38.73 aCe 
8.55 38.00 24.95 
a. 56 31.14 24.28 
8,55 x re yo Wea 
82.55 Sadie 0 24.29 
8.56 Slee De 24.33 
8.58 31.38 24.38 
8.59 31.38 24,38 
8.6H 31.41 24.468 
8.68 31.48 24.39 
8.62 31.48 24.39 
8.62 ai ake 24.46 
863 Slee 24.49 
8.64 31.42 24.46 
8.66 31.43 24.41 
8.66 31.45 24.42 
8.66 ce ee: 24.41 
2.07 31.43 24.48 
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SOUND 


1479. 
1479. 
1489. 
1488. 
1481. 
1481. 
1482. 
14382. 
1483. 
1483. 
1483. 
1484. 
1484. 
1485. 
1485. 
1486. 
1436. 
1487. 
1487. 
1488. 
1488. 
1489. 
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1479. 
1479. 
1438. 
148. 
1488. 
1481. 
1482. 
1462. 
1483. 
1483. 
1484. 
1484. 
1485. 
1485. 
1485. 
1486. 
1456. 
1487. 
1487. 
1498. 
1438. 
1459. 
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STATION J14A CRUISE 77-15 CONS # 28 
POSITION 58-36.4N 126-59.9W 
DATE 77/11/16 TIME’) 16% 9:35 PST 


DEPTH TEMP SAL SIGMA-T SOUND 


g 8.59 38.83 23.96 1479. 
1g oo 34.98 24.61 1458. 
20 S02 31.82 24.19 14e¢. 
38 Coe 31.04 24 le 1439. 
58 8.53 31.96 24.14 1481. 
75 8.54 Buls 24.19 1481. 
199 8.54 Bs eee Be: 24.22 1482. 
125 8.58 31. Se 24.34 1432. 
STATION QST1 CRUISE 77315 CONS # 39 
POSITION 50-41.9N 126-55.5W 
DATE 77/11/16 TIME 17743753 P57 
DEPTH TEMP SAL SIGMA-T SOUND 
g 8.3% 31,37 24.49 1488. 
18 8.37 31.33 24.37 1486. 
20 ASST". sh.8e 24.36 1486. 
3G 8.36 31.39 24.42 1486. 
50 8.41 al ae 24.44 1481. 
ie] 8.49 a Og ge) 24.54 1482. 
100 Ge Oe 31.66 24.68 1482. 
123 8.54 31593 24.81 1483. 
158 S.51 Bones 24.98 1433. 
175 8.49 S203 24.97 1494. 
288 8.49 32.14 24.98 1484. 
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STATION QST2 


POSITION 58-45.0N 
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SAD 


CRUISE 77-15 CONS # 32 
beef aka: ee | 
ir Peis PST 

SAL SIGMA-T SOUND 
KG ae 24.22 1479. 
waei? 24.26 1479. 
She ke 24.26 1479. 
31.34 24,37 1489. 
31.48 24.46 1481. 
31.54 24.51 1482. 
S13 Gr 24.58 1483. 
31.77 24,67 1483. 
31.82 24.72 1484. 

CRUISE 22-19 CONS # 33 
127-20.9W 
19:59: 8 PST 

SAL SIGMA-T SOUND 
31.982 24.15 1479. 
51.85 24.17 1479. 
31.85 oa. be 1479. 
31.89 24.20 1479. 
nae | 24.21 1489. 
Ss oo ZA.39 1481. 
31.69 24.56 1482. 
Sisal 24.81 1483. 
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STATION QST8 


CRUISE 77-15 


POSITION 56-59.9N 


DATE 77/11/16 


DEPTH 


STATION QST9 


POSITION 5@-52.6N 


DATE 77/11/16 
DEPTH 


g 
16 
28 
30 
59 
75 

1d 


307 


CONS # 35 


lav - 38, OW 
Ta MES” 21808256, PST. 
TEMP SAL SIGMA-T SOUND 
8.19 31.88 24.20 1479. 
&..¢7 <0 ee 24.23 1479. 
8.34 rh ye 24,29 1488. 
8.46 Bikts Ou 24.39 1438. 
a. ae. 31.45 24.44 1A81. 
8,59 31. a 24.51 1482. 
8.54 31.64 24,59 1482. 
CRUISE F%eL5 CONS # 36 
127-35.6W 
TIME 21:51:38 PST 
TEMP SAL SIGMA-T SOUND 
9.2.30 31.49 24.35 1483. 
9.38 Bae OL 24,36 1484, 
9.49 31.53 24.37 1484. 
3,39 31.54 24.38 1484, 
9.29 Bia 24.39 1484. 
3.95 Bide Did 24.42 1483. 
Se ark 31.59 24.45 1483. 
8.78 31.5¢ 24.46 1483. 
B80 31.53 24.48 1484. 
8.78 31.54 24.49 1484. 
8.69 3h. a0 24.59 1484. 
3..69 34.54 24,48 1485. 
3.69 Sylva, ray a 1485. 
S60 31.63 24.56 1486. 
8.68 31.48 24.69 1436. 
8.53 31.99 24,78 1486. 
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STATION QT16 


POSITION 508-48.4N 


DATE 77/11/16 
DEPTH 


g 
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158 


STATION QST4 


9.29 


309 


CRUISE 77-15 CONS 
127-35.5W 

YOME }$23°°392771 -PST 

SAL SIGMA~-T 
31.388 24.69 
oe Bs 24.23 
31.34 24.26 
31.44 24.34 
31.52 24.48 
31,63 24.598 
31,78 24.57 
31,81 24.69 
32,87 24.93 
32.26 25,99 
32,38 25.19 
32.47 25.27 
32.54 25.33 
34,63 25.42 
S¢.re2 25.58 
3¢.78 2). 56 
32.89 25.58 
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DATE 77/11/17 
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CRUISE 77=15 CONS 
127-29 .9W 

TIME bi 8385 PST 

TEMP SAL SIGMA-T 
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9. 26 31.37 24.26 
9.23 31.49 24.29 
Svan 31.39 24.29 
9.14 31.58 24,38 
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STATION QST5 CRUTSE 77-15 CONS # 41 
POSITION S@-45.0N 127-20.9W 


DATE 77/11/17 TIME LIS98Sh) PST 

DEPTH TEMP SAL SIGMA-T SOUND 
g 8.24 31.23 24.31 1479. 

1g 8.24 31,13 24.23 1479. 

26 8.24 31.14 24.24 1479. 

38 8.32 31.17 24.25 1486. 

56 8.36 eH ae | 24.27 1489. 

75 8,42 31.44 24.45 1481. 
19g 8.43 31.61 24.58 1482. 
125 8.43 31.84 24.76 1483. 
150 8.39 Ba5li3 24.99 1483. 
175 8.36 apes 25.97 1484, 
2K 8.30 32,33 25.16 1484, 
225 8.44 32.46 25.28 1484. 
20g 8.95 32,66 25.46 1454. 


STATION QST6 . CRUISE 77-15 CONS # 42 
POSITION 59-49.5N 127-13.5W 
DATE 77/11/17 TIME 2357233 PST 


DEPTH TEMP SAL SIGMA-T SOUND 


g 8.95 39.65 23.89 1477. 
10 8.06 38,87 24.85 1478. 
2a 8.89 30a93 24,18 1478. 
3 B18 39.97 24.12 1479. 
58 8.26 31.14 24.24 1488. 


DB 


PRESSURE 


DB 


PRESSURE 


190 


300 


450 


150 


300 


490 


2d 


SALINITY 
28 2S 


SALINITY 
8 29 


312 


0/700 
ai’) 


T1- 18-44 
BTN«QST7 
TUAL/LT 


3 5 g 
TEMPERATURE C 


0/00 
30 


TT- 18-45 
BINed 14 
TI/AL/ALT 


5 5 2 
TEMPERATURE C 


Bal 


Se 
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38.76 
34,78 
3.84 
39.82 
38.98 
3.88 
38.96 


126-52.9W 
5°18:52 PST 


SIGMA-T 


Cael t 
23.91 
23,92 
23.97 
23.95 
24.982 
24,56 
24.986 


CONS # 44 
127- 5.9W 
4: 4:45 PST 

SAL SIGMA-T SOUND 
39.63 23.83 1478. 
34.63 . 23.82 1479. 
30.73 23.89 1479, 
ane a) ies. 93 1489. 
30.84 23.97 1488. 
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SOUND 
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STATION S 3 CRUISE 77-15 CONS #287 
POSITION 58-28.2N 125-52.3W 
DATED 42711722 TIME 7:58: 8 PST 


DEPTH TEMP SAL SIGMA-T SOUND 


g $.17 38.14 23.47 1477. 
16 8.51 38.43 23.64 1479. 
28 8.52 39.50 23.70 1479. 
38 8.53 38.69 23.85 1488. 
58 8.56 38.82 23.94 1488. 
ras 8.58 39.86 239-7 1481. 

199 8.62 38.93 24.82 1482. 
L258 8.64 38.95 24.83 1482. 
159 8.63 38.95 24.83 1483. 
175 8.62 38.96 24.84 1483. 
280 8.62 34.91 24.88 1483. 


STATION S 4 CRUISE. 77-15 CONS #289 
POSITION 5@-29.9N 125-47.9W 


DATE 77/11/22 TIME 9: 8: @ PST 

DEPTH TEMP SAL SIGMA-T SOUND 

g 8.47 38.16 23.39 1478. 

16 8.49 38.16 23.44 1479. 

2 8.54 39.45 23.66 1479, 

3G 8.55 39.49 23.68 1486. 

59 8.69 38.69 2340 1486. 

75 8.62 38.74 43.87 1481. 

109 8.64 38.81 23.94 1482. 

125 8.65 39.83 23.93 1482. 
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APPENDIX A 
(Continued) 


Listings and profiles of physical properties: temperature, salinity, 
sigma-t and sound speed. 


Values have been determined from hydro-corrected CTD measurements 
and are listed for standard depths supplemented to 25 metre increments below 
depths of 200 metres. Units are: depth -- metres; temperature -- degrees 
celsius; salinity -- parts per thousand; sigma-t -- no units; sound speed -- 
metres per second. Plots are based on digitized values every metre to 10 m 
depth and at every 5 m below 10 m depth. 


For time-series stations, only the first and last casts have been 
included. (See Appendix B for time-series listings.) The header for each 
cast has the format shown on page | of Appendix A. 
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STATION SG 1 


POSITION 49-55.9N 


DATE 78/ 1/18 


DEPTH 


STATION ODP1 
POSITION 59- 
DATE 78/ 1/18 


DEPTH 


CRUISE 78-18 CONS # 92 
125>. §.5W 
TIME 14:58:21 PST 
TEMP SAL SIGMA-T SOUND 
6.93 27.71 21.83 1466. 
6.98 ray Oe i=) 21.86 1466. 
7. B2 29.95 Zeit Fe 1472. 
7h.DD Paps POR | 22.99 1474. 
Te 8Y, 29.42 feo 147 
7.39 29.57 23.16 1475. 
8.57 30.12 aod 1486. 
8.98 39.36 Pa ea 1482. 
CRUISE 78-19 CONS # 94 
5.1N 125-16.4W 
TIME: PGe -8s2h PST 
TEMP SAL SIGMA-T SOUND 
7AT 28.45 22.25 1472. 
7.85 49.25 22.86 1474. 
7.58 29.32 oee Oe 1474. 
7.60 29.33 22.91 1475. 
7.G1 29.34 22.92 1475. 
7.61 29.37 e294 1475. 
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SALINITY O/00 
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POSITION 5@-14.7N 


DATE 78/ 1/18 
DEPTH 


STATION J.—1 


CRUISE, 78-19 CONS # 95 
125-23. 8W 
TIME 17: 8:28 PST 

TEMP SAL SIGMA-T SOUND 
7.41 29.46 ec. 39 1473. 
7.42 29.41 23.86 1474. 
7.42 29.41 23.898 1474. 
7.41 29.43 23.92 1474. 
7.41 29.44 23.92 L474, 
ws. 3 29.53 Zoe Ue 1475. 
7.38 Pali Tet 2s 16 1475. 
7.37 29.63 23.18 1476. 
7.3 29.68 235 2 1476. 
7.36 29.66 23.28 1476. 
7 OG 29.. 69 Dis oe 1477. 

CRUISE 78-19 CONS # 97 
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TIME 18:16:48 PST 
SAL SIGMA~-T 
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29.43 23.82 
29.44 23.83 
29.47 23.985 
Coy OS. 23+ OF 
29.52 23.99 
29.55 pe a Ws 
29.55 aa. lé 
29). 56 ihe thee 
29.56 Poe ge OP 
29.59 23.14 
29°. B9 23.14 
29.61 Sao Le 
29.65 23.28 
29.74 RR SS 


SOUND 


1473. 
1473. 
1474. 
1474, 
1474. 
1475. 
1475. 
1475. 
1476. 
L426, 
L477. 
1477. 
1477. 
1478. 
1478. 
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STATION J 3 


TEMP 


[ee ) 
<3) 


233 


NNNININ NIN NONI NI SJ 
3 
G3 
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DATE 78/ 1/18 
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125-47.9W 
TIME 


2192973 457 Pst, 

SAL SIGMA-T SOUND 
35 ee ae | 23.56 1474. 
39.18 Gor 20 1474. 
SHel2r Zan 57 1474. 
38.18 25750 eA AR 
308.99 28355 Lay Sy 
39.85 Pah Siig a) V4 Se 
39.87 Zoe Sis 1475. 
39.19 23.55 1476. 
30.18 23.56 VAR iOr 

CRUISE 78-19 CONS #193 
125-53.4W 
22:21:48 PST 

SAL SIGMA-T SOUND 
39.28 PAGS Caf) 1474, 
39.38 Cole fad 1474. 
39.39 Sst. ral 1474. 
39.30 23 .ei 1474. 
38.28 23.78 1475. 
39.31 Peles HZ Lag Sy. 
39.32 23.73 1476. 
34.59 23.017 1476. 
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39.58 23.93 1478. 
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SALINITY OQ/700 
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125-56.8W 
HIME = 2aceea 2 PST 

SAL SIGMA-T SOUND 
39.23 23.64 1475. 
39.28 23.78 1474. 
38.32 23ef3 1474. 
38.34 25.758 1475. 
38.51 23.88 1475. 
39.60 23.94 1476. 
39.66 €399 1476. 
38.74 24.86 1477. 

CRUISE 78-16 CONS #1686 
LZG-. 5. iW 
TIME 23:48:55 PST 

SAL SIGMA-T SOUND 
38.38 23.78 1474, 
38.39 23.79 1474. 
38.56 23.91 1475. 
38.68 24.61 1475. 
38,71 24.983 1475. 
30.77 24.08 1476. 
38.76 24.68 1476. 
38.79 24.99 1477. 
38.908 24.18 1477. 
38.99 24.18 1478. 
3H.87 24.16 1478. 
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DATE 78/ 1/19 
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24.15 
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1474. 
1475. 
1475. 
1475. 
1476. 
1476. 
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1474. 
1474. 
1475. 
1475. 
1475. 
1476. 
1476. 
LA7. 
1477. 
1478. 
1478. 
1478. 
1479. 
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STATION J 18 


TEMP 
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POSITION 59-29.7N 


DATE 78/ 1/19 
DEPTH 


TEMP 
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Fe G3 
7.29 
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7.26 
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7228 


S29 


CRUISE 78-19 CONS #111 
126-10.7W 
TIME 23.023) 19) PST, 

SAL SIGMA-T SOUND 
38.41 23.81 1474. 
3G .42 ea | 1474, 
38.44 23.83 1474. 
38.47 23.85 1475. 
39.54 23.99 1475. 
38.66 24.88 1476. 
39.78 24.689 1476. 
38.79 24.19 1477. 
38.84 24.14 1477. 
38.84 24.14 1477. 
28 ..37 24.16 1478. 
279.98 24.18 1478. 
38.92 24.26 L479. 
38.94 24.21 1479. 
38.95 24.22 1489. 
38.95 24.22 1488. 

CRUISE 78-19 CONS #113 
123-18.7W 
TIME SUBFLS2 PST 

SAL SIGMA-T SOUND 
38,49 23.87 1474. 
3H.49 23.87 1474. 
30.48 23.86 1474. 
38.49 23.87 1475. 
39.59 23.95 1475. 
38.78 24.93 1476. 
39.75 24.86 1476. 
39.82 24.12 1477. 
38.86 24.16 1477. 
308.87 ee a 1477 
389.88 24.18 1478 
39.98 24.19 1478 
39.93 24.21 1479. 
38.93 24s el 1479 
39.94 24.22 1488. 
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STATION J 11 


POSITION 59-39.0N 


DATE 78/ 1779 
DEPTH 


STATION J 12 


POSITION 58-31.7N 


DATE 78/7 2/13 


DEPTH 
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CRUISE 78-19 CONS #114 
126-39.8W 
TIME Agr tL oue Sst 
TEMP SAL SIGMA-T SOUND 
7.28 39.53 23.98 1474, 
7.20 38.54 aa. St 1474. 
ores 38.54 23.91 1474. 
7.23 38.68 23.96 1475. 
7.24 38.66 24.99 1475. 
7.23 38.69 24.82 1476. 
7.24 38.73 24.985 1476. 
7.23 38.78 24.18 1476. 
Perea: 38.82 24.13 1477. 
By re 38.85 24.15 1477. 
Tie3 38.88 24.17 1478. 
tine 3 38.89 24.18 1478. 
Tes 38.89 24.18 1479. 
7.24 38.92 24.20 1479. 
7.25 39.91 24.20 1489. 
7.25 38.92 24.21 1489. 
t20 2M 92 24.268 1460. 
1h 28 38.95 24.22 1481. 
CRUTPSER TE 21o CONS #116 
126-41.9W 
TIME Sass LP ST 
TEMP SAL SIGMA-T SOUND 
Ey e's 38.55 Spe RS 1474. 
7228 38.56 23.93 1474. 
7.29 38.55 23,92 1474. 
nee 38.69 23.95 1475. 
ee 38.73 24,86 1475. 
Thee 38.75 24.97 1476. 
Thee 39.88 24.12 1476. 
feed 38.86 24.16 1476. 
toes 38.86 24.16 1477. 
teat 38.88 24.18 1477. 
fee 39,88 24.18 1478. 
Teee 39.89 24.18 1478. 
beee 39.88 24.17 1479, 
TWae 38.98 24.19 1479. 
7.23 39.91 24.28 1479. 
TOC 38.98 24.19 1488, 
Lanes 30.91 24,19 L480. 
7.29 3H.94 24.22 1481. 
ge 30.94 24.2 1481. 
fees 39.94 @4.22 1432. 
7#seo 38.94 24.22 1482. 
7.a4 39.96 24.24 1482. 
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DATE 78/ 1/19 
DEPTH 


CRUISE 78-19 CONS 
126-47 .9W 
TIME 6:46:42 PST 
TEMP SAL SIGMA-T 
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7.28 39.64 23.99 
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7.21 39.65 24.99 
7.24 ° 88.90 24.09 
7.24 88.73 $4.86 
7.20... SO,74 (24.87 
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7.21 @8.77. 24.69 
7.21 38.88 24.11 
7,21 38.82 24.13 
Peri) 638.68) | 2AS 
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Pie eerer (eke 
weneig 38.92 24.21 
7228 88.91 424,19 
TO39 38.94 24.22 
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Pew Bb cvs Pr FE erect Ayn 23 
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TEMP SAL SIGMA-T 
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7.40 89.8% 24.32 
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7.19 38.85 24.16 
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1476. 
1476. 
1477. 
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DEPTH 


S825 


CRUISE 73-18 CONS #121 
126-55.5W 
TIME SF S325. PST 
TEMP SAL SIGMA-T SOUND 
7.14 38,96 24.25 1474. 
7.14 38.96 24.25 1474. 
#613 38.96 24.25 1475, 
7.14 38.96 0 GPa 1475. 
7.15 38.98 eA wed 1475. 
@ with 31.85 24.31 1476. 
7.16 31.19 24.35 1476. 
7.18 31.16 24.46 1477. 
7.24 Sise2o 24.46 1478. 
7.38 31.34 24.52 1479. 
7.48 31600 24.52 1479. 
CRUISE. 73=1 & CONS #123 
t2r- B.2W 
TIME... JLWe!]t231 PST 
TEMP SAL SIGMA-T SOUND 
7.88 30.95 24.25 1474. 
7.88 39.95 24.25 1474. 
7.88 38.95 24.25 1474. 
7.88 38.94 24.24 1475. 
vara 31.89 24.28 1475. 
7-14 31.82 24.38 1476. 
Pane 31.86 24.33 1476. 
fen 31.16 24.49 1477. 
feo i ee até 24.48 1478. 
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33 
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WN NNN NW ON 


S307 


CONS #124 


127-20.0W 
TIME 


Lue Lorte PST 

SAL SIGMA-T SOUND 
31.983 ae WAN 1474. 
31.82 24.39 1474. 
Sn « MZ peal Sell U4 Ar. 
31.43 ay ey | 1475. 
31.84 Gh Se Asie. 
acta (aye: Cate Onl VAS. 
31.84 Gh SIE Var 
nly tia 24..39 1476. 

CRUISE 78-19 CONS #126 
127-30.9W 
L251,5¢-09—- P50 

SA SIGMA-T SOUND 
31.96 Bareot Ieanvore 
Sly. Biz Zale rcel Avia: 
Bile. LO ere Shy TAvASi 
31.98 DIVERS: Warns 
Sai. lel at ails) A Ol. 
Sly el GAO LAO 
Sie S 24.39 1476. 
SN 3 24.44 ee & 
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SALINITY Q/700 
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3 5 =, 
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STATION QST9 


POSITION 5@-52.6N 


DATE ga/ 1/19 


DEPTH 


STATION QT19 


POSITION 50-48.4N 


DATE #8/ 1419 


DEPTH 


33.9 


CRUISE 78-18 CONS #128 
127-35.6W 
TIME Y3e 3:12 BST 
TEMP SAL SIGMA-T SOUND 
@s39 3L.13 24.35 1476. 
hose 31.13 24.35 1476. 
7.48 31.14 24.35 1476. 
tooo 31.13 24.35 1476. 
7.39 31,13 24.35 1476. 
7.34 31.14 24.36 1477. 
7231 3t.a¥ 24.39 1477. 
4.38 31428 24.41 1477. 
7.92 31.41 24.55 1479. 
4.02 31232 24.62 1489. 
rae 31,0¢ 24.72 1461. 
7.84 31473 24.76 1482. 
7.87 Se ete 24.78 1482. 
7.93 31.85 24.84 1483. 
7.96 31.88 24.86 1484. 
8.83 s1.96 24.9% 1484. 
CRUISE 78-19 CONS #139 
127-35.5W 
TIME 14:16:48 PST 
TEMP SAL SIGMA-T SOUND 
7.59 39.85 24.11 1476. 
7.42 31.96 24.29 1476. 
7.34 31.96 24.39 1476. 
haed 31.86 24.36 1476. 
7.43 31.96 24.31 1476. 
7.41 Bus Bol 24.33 1477. 
7.39 3i.n3 24,35 Ladies 
4.99 ce | 24.38 1478. 
4.98 31,29 24.49 1478. 
7.43 3t.33 24.59 1479. 
7.49 a1.48 24.54 1486. 
7.66 31.64 24.71 1481. 
hod B1-¢0 24.89 1482. 
hed Sheet o 24,81 1482. 
Fac 31.85 24.86 1483. 
7.84 31.91 24.98 1484. 
7.88 ai .96 24.93 1484. 
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ee 
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BTN eQsTt 
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“i 5 J 
TEMPERATURE —C 


STATION QST4 


CRUISE yo ro 


POSITION 58-47.0N 


DATE 7or I/ 19 


DEPTH 


STATION QST5 


TEMP 


7.42 
7.41 
“eld 
6.99 
7.83 
gees! 
eee 
7.26 
F#ece 
7.42 
7.49 
Fae 
7. OW 
7.67 
ee 
4482 
7.87 


POSITION 59-45.GN 


DATE 78/ 1/19 
DEPTH 


TEMP 


Zeve 
“a 8e 
ee 
“ork 
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CONS #132 


127-29.9W 
TIME YSr2er32 FST 

SAL SIGMA-T SOUND 
eH ia Ig 24.22 1476. 
31.82 24.26 1476. 
31.95 24.31 1475. 
31.985 24.34 1474. 
31.66 24.34 14758. 
abel? 24.37 1476. 
BE ie 5 24.48 1477. 
ee Bae i 24.41 1477. 
5 rad 24.47 1478. 
31.35 24.52 1479. 
S143 24.57 1489. 
a ae 3 24.64 1486. 
Bey ees, 24.68 1481. 
ce 3 24.76 1482. 
3h .09 24.89 1483. 
i | 24.93 1434. 
32.81 24007 1484. 

CRUISE 78-19 CONS #133 
127-209 .0U 
TIME 16:14:47 PST 

SAL SIGMA-T SOUND 
31.82 24.368 1474. 
31.81 24.29 1474. 
31.92 24.39 1475. 
31.83 24.31 1475. 
$F S82 24.39 1475. 
31.85 24,33 1475. 
ce ae 5) 24.36 1476. 
31,16 24.41 1477. 
ake oe 24.51 1478. 
31.42 24.56 1479. 
31.44 24.58 1488. 
31.59 24.62 1488. 
ois 24.64 1451. 
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TEMPERATURE C 
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NEMPER ATURE i 


STATION QST6 


POSITION 58-49.5N 


DATE 78/ 1/19 


DEPTH 


STATION QST7 


POSITION 59-37.3N 


DATE: 7877 1719 


DEPTH 
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1g 
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39 
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Cie: 


CRUISED 78512 CONS #135 
127-13.5W 
TIMEs, 172162 1.9° PST 
TEMP SAL SIGMA-T SOUND 
7.15 38.78 24.04 1474. 
fxiz 38.73 cA. U7 1474. 
7.12 Sei 7 24.16 1474. 
7.13 38.61 24.14 1475. 
te G 31.12 24.37 1475. 
CRUISED 78-19 CONS #136 
127- 5.9W 
TIME: 8s. G2: 25% PST 
TEMP SAL SIGMA-T SOUND 
FRA 38.65 24.00 1474. 
7.14 39.69 24.83 1474. 
7A15 38.69 24.04 1474. 
1249 385 1G 24.96 1475. 
Th ts) a8. Fil 24.05 1475. 
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STATION J 14 


POSITION 58-34.9N 
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DEPTH 
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STATION J 13 


POSTION, 59-33..3N 


DATE (a/, 1/19 


DEPTH 
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CRUISE. 78-19 CONS #137 
126-52.9W 
Tete. “Loa es 3 Sn FS 
TEMP SAL SIGMA-T SOUND 
bys 6 39.68 23.96 1474. 
7.16 38.70 24.05 1474. 
7.18 39.72 24.85 1474. 
feo Le 368.70 24.84 1475. 
tga cc a a 24.89 1475. 
fool os 39.79 24.\) 1476. 
7.28 38.84 24.14 1476. 
is, ae 38.86 24.16 1476. 
CRUISE 78-19 CONS #139 
126-47 .9W 
TIME 19:46:53 PST 
LEME, SAL SIGMA-T SOUND 
Tie ae 38.55 2392 1474. 
tio ee. 38.56 roa 1474. 
7.28 38.56 23.93 1474. 
7.28 38.58 23.95 1475. 
tes Gok 38.61 2ae Oy, 1475. 
hom fod 38.78 24.84 1475. 
Puen 38.73 24.96 1476. 
Peal 38.78 24.168 1476. 
4.21 38.79 24.18 1477. 
Zeoe 39.85 24.15 1477. 
(een 38.86 24.16 1478. 
tie 38.87 24.17 1478. 
Peau 39.89 24.19 1479. 
tae 38.89 24.18 1479. 
Peo 38.89 24.18 1479. 
4 was 38.89 24.18 1488. 
tae 38.99 24.19 1488. 
4229 308.92 24.21 1481. 
7.24 38.93 24.21 1481. 
7.24 30.94 24.2¢ 1482. 
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STATION SG 1 


CRUISE 78-15 


POSITION 49-55.8N 


DATE 78/ 5/23 


DEPTH 
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TEMP 
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GRUISE--78-15 


POSITION S@- S.IN 


DATE 78/ 5/24 


DEPTH 


TEMP 


wmowwwwo 
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www woo 


NI AGS AS PQ DO) DO 


o4°7 


125- 5.5W 
23'28:38 PST 


SAL 


SAL 


CONS # 


SIGMA-T 
-23 12.54 
cau 12.54 
69 Ze. 87 
69 22.96 
65 23.16 
°O1 23.33 
.o8 23.59 
43 23.62 

CONS # 
125-16.4W 

1a) 52 360P od 

SIGMA-T 
63 eaeve 
ve bo «ne 
a aoe 
A | 23.96 
Bu eS Us 
85 23,41 
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SOUND 


1$31. 
1531. 
1482, 
1481. 
1454, 
1479. 
1481. 
1482. 
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SOUND 


1481. 
1481. 
1481, 
14381, 
1481. 
1482. 
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0/00 
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TEMPERATURE iC 
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Dio 
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STATION DP 2 


POSITION 5@-14.7N 


DATE 78/ 5/24 
DEPTH 


STATION J ol 


B14 


CRUISE, 78-15 CONS # 
125-39.0W 
TIME 2:27:46 PST 
SAL SIGMA-T 
29.76 23.81 
29.5.7 0 23.91 
2077 23-82 
29.82 23,97 
29.31 23.85 
29.81 FeO 2 ks 
eae 23.09 
23.89 Page Nt 2) 
29.86 a eae 4) 
29.84 23.85 
29.89 22.89 
29.86 23518 


POSTION Sa-2e. FN 


DATE 78/ 5/24 
DEPTH 


TEMP 


CRUISE 78-15 CONS # 

125-25.9W 

TIME SI AGs 2 OPST, 

SAL SIGMA-T 

a NM 23.985 
29,88 23.86 
Poi RS i 23.15 
fdas MeN) 23.14 
29.91 23.15 
29.98 23.14 
29.99 23.14 
29.99 23.14 
Fide We BI 23.14 
rial: Ne | Poa a 
Fag HS re ae 
Pia: PY § Fear 
29.97 23.08 
38.83 Lose 
38.82 235724 


wwonvwmonwuouwwuwnws 
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SOUND 


1481. 
1481. 
1481. 
1481. 
1482. 
1482. 
1482, 
1483. 
1483. 
1434, 
1484, 
1485. 
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SOUND 


1481. 
1481. 
1481. 
1481. 
1481. 
1482. 
1482. 
1483. 
1483. 
1493. 
1434, 
1484, 
1485. 
1485. 
1485, 
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STATION J. 2 


FOSS TION 58422 .2N 


DATE 78/ 5/24 


DEPTH 


STIATIGN J 3 


POSITION 59~22.2N 


DATE 78/ 5/24 


DEPTH 


331 


CRUISE 78=15 CONS # 8 
125-33 ..5W 
TIME v3 25554 PST 
TEMP SAL SIGMA-T SOUND 
8.94 38.83 Pia Dee 40g 148m. 
8.94 38.13 23.34 1488. 
8.94 38.11 Zao 3a 1481. 
8.94 38.12 23.34 1481. 
8.94 SE « Te 23.34 1481. 
8.94 39.12 23.34 1431. 
8.94 SO. Vy 23.33 1482, 
S93 30.14 eae 38 1432. 
8.92 3615 23.37 1483. 
8.83 38.29 23.49 1483. 
8.33 38.29 23.49 1483. 
CRUISE 48-15 CONS # @9 
125-39 .9W 
TIME 59532: PST 
TEMP SAL SIGMA-T SOUND 
8.95 39.87 23.39 1489. 
8.94 3H B7 a ere | 1489. 
8.93 38.689 23.31 1489, 
8.93 3.88 Zoeat 1481. 
sae |B 38.12 2a d34 1481. 
8.84 38.22 23.43 1481. 
6.82 38.26 23.46 1482. 
HG earl 23.47 1432. 
8.61 38.29 23.49 1482. 
3.7.9 309.31 ea ews 1483. 
8.76 38.37 Pid WN) i 1483. 
oeee a0 37 Zoe00 1494, 
8.76 39.38 23.57 1484. 
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a0 


a 


le 


34 


34 


15 


aia ae 


STARLON, “Joo. 4 CRUISE 78-15 CONS # 11 
POSITION 5@-22.7N 125-47.0W 
DATE 76/7 S/24 TIME ts ir v6 Pet 


DEPTH TEMP SAL SIGMA-T SOUND 


g 8.83 38.24 23.45 1486. 
1g 8.78 38.39 23.59 1486. 
2g 3.75 38.35 23.54 1489. 
3H 8.74 38.37 aed oie 1488. 
off 8.78 39.43 23.61 148¢., 
tA = ay 38.44 23.63 1481. 

1Gg 8.69 38.44 23.63 1481. 


STATION J 4A CRUISE 78-15 CONS # 12 
POSITION 59@-23.5N 125-53.4W 


DATE 78/ 5/24 TIME fakes VIPST 

DEPTH TEMP SAL SIGMA-T SOUND 
g 8.58 26002 17.47 1469. 

1g Bf 38.58 as Wy A 1489. 

2g 8.58 38.57 2390/5 1480. 

36 8.56 39.61 RW 2) 1480, 

5G 8.55 39.61 oo «he 1488. 

rae 8.55 38.64 23.80 1431. 
109 8.54 38.67 Gd eh 14381. 
12k Boo 39.65 28 gd 14381. 
15H aso 38.66 7 1432. 
es) 8.56 38.66 cate 1482. 
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SLATION. 9.5 


CRUISE 78-15 


POSITION 598-24.5N 


DATE 78/ 5/24 
DEPTH 
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STATION J 6 


TEME 
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pea) 


POSITION 59-26.4N 


DATE 78/ 5/24 
DEPTH 


TEMP 


TIME 


a5 


125-56.68W 
TIME 


CONS # 14 


S'27iss For 

SAL SIGMA-T SOUND 
39.43 23.62 1489. 
38.46 3.65 1486. 
28.4? 23.65 148. 
37.53 Pea ae 1486. 
37.58 23.7 1489. 
3,59 Bovis 1481. 
s 4 23.8! 1481. 

CRUISE 76-19 CONS # 15 
$267 94 '7W 
8:54:17 PST 

SAL SIGMA-T SOUND 
38.71 23.86 1479, 
38.79 23.85 1488. 
38.76 23.91 148%. 
ghey dae poe oe 143868, 
BNO ae: 23.88 1488. 
S007 7 Cavan 1406. 
38.81 23.95 1431. 
28.87 24.08 1481. 
BH'90 24.07 1482. 
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STATION J 7 


POSITION 5@-26.9N 


DATE 78/ 5/24 
DEPTH 


STATION J 8 


POSITION 5S@-27.6N 


DATE 78/ 5/24 


DEPTH 


SiH97 


CRUISE 78-15 CONS # 17 
126~- 2.1W 
TIME 94472 4 PST 
TEMP SAL SIGMA-T SOUND 
8.69 39.68 2376 148. 
6.59 39.62 23.78 1489, 
8.54 38.66 Zee Oe 1439, 
8.54 38.69 23.95 1489. 
8.48 38.75 23.99 1480. 
8.48 38.76 23,00 1434. 
8.45 38.81 23.95 1481. 
CRUISE 78-15 CONS # 18 
126- 3.4W 
TIME bLETTSs38 PST 
TEMP SAL SIGMA~T SOUND 
8.64 39.68 23.82 1489. 
8.59 38.77 eo 9) Va7S'. 
8.45 38.80 Pee 1498, 
8.45 39.84 ao sO 1439, 
8... 31 ce re ea 24.13 148@. 
8.24 sly d7 24.26 148¢. 
S20 31.29 24.29 1481. 
ao 31.25 24.33 1431. 
8.24 By it 24.34 1431. 
8.26 a1. 9 24.35 1482. 
8.24 4), ) 2A SF 1482. 
8.24 31.39 ohn 1483. 
8,24 31.3¢ 24.38 1483. 
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STATION J 9 


POSITION 59-28.5N 


DATE 78/ 5/24 
DEPTH 


STATION J 19 


POSITION 5@-29.7N 


DATE 78/ 5/24 


DEPTH 


oI 


CRUISE 78-15 CONS # 29 
126-10.7W 
TIME 19:26:59 PST 
TEMP SAL SIGMA-T SOUND 
8.68 39.76 23.88 1489. 
8.65 34.77 25209 1486. 
8.60 39.81 23.093 1489, 
8.69 38.83 23.94 1489. 
8.45 38.91 24.63 1486. 
8.37 38.95 24.7". 1486. 
oa) 39.97 24.88 1481. 
8.37 31.86 ZAw UG BASS 
8233 31.83 CAA VASiies 
8.2 ol nelie CAwae 1482. 
8.27 Sl #22 24.29 1482. 
Se 31.29 (EN SS) 1483. 
8.29 Silas Zhe oe 1483. 
8.29 Silrse PARE 1484, 
8.2 Sess 2AZOo 1434. 
eoe4 31.38 ZAGAL 1484, 
CRUISE 78-25 CONS # 22 
126-18.7W 
TIME” 26:42:39. PST 
TEMP SAL SIGMA-T SOUND 
8.72 38.72 23.84 1486. 
6:71 398.76 Paes seh 1488. 
8.67 39.78 23.99 1486. 
Sabe 39.82 23,95 1486. 
6.39 34.93 24.85 148, 
8.29 Bl. 85 24,516 1489. 
Be aya ge We | 24.21 1499. 
8.25 Sliekt5 eagles 1481. 
8.39 Bilas 24.39 1482. 
8.368 SS Desk ZAOT 1482. 
$31 31.30 ZAn 385 1483. 
Ce Slee Ao 1483. 
SF. si 31.3% 24.38 1484, 
o.398 Bow 24.39 1484, 
Sia ao Bie. 38 Lane 1494, 
8.38 Ole iso 24.42 1485. 
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TEMPERATURE C 


STATION J 11 


CRUISE 78-15 


POSITION 59-398.4N 


DATE 78/ 5/24 
DEPTH 


STATION J 12 


POSITION 58-31.7N 


DATE 78/ 5/24 


DEPTH 


36) 


126-39.0W 
TIME 21737728 PST 


CONS # 23 


TEMP SAL SIGMA-T SOUND 
8.74 39.78 23.88 1489. 
ae oe 38.81 2a<93 1486. 
8.51 38.82 23.95 1486, 
8.48 39.85 23.98 1489. 
8.46 38.88 24.989 1489. 
8.41 38.93 24.85 1489. 
8.34 31.93 24.14 1481. 
8.36 31,89 24.18 1481. 
8,33 31.24 24.38 1482, 
8.34 Jip oe 24.33 1482. 
36 31.32 24.36 1483. 
Ge36 31.33 24.37 1483. 
Uo? 3h.33 24.37 1424, 
neo? | hs e4'< 39 1494, 
Bis 7. 31,49 24.42 1455. 
8.37 31.44 24.45 1485. 
SCY) 31.48 24.49 1485. 
8.35 31.58 24.59 1486. 
CRUISE 78-15 CONS # 25 
126-41.9W 
MIME 23:7°8: 8 PST 
TEMP SAL SIGMA-T SOUND 
Bi? i 38.79 fo 09 148@. 
8.60 38.89 ah a 14868. 
8.55 38.82 23.95 1489. 
8.59 39.88 23.99 1489. 
8.36 31.98 24.18 1438¢@. 
8.36 34.19 24.26 1481. 
8.36 She co 24.34 1481. 
8.35 31.35 24.38 1482. 
S.39 31.38 24.39 1482. 
8.35 =e eed 24.48 1482. 
8.36 31.39 24.41 1483. 
8.36 ee Bd 24.46 1483. 
er a 31.399 24.42 1484, 
ed eH WS 24.41 1484, 
8.38 a). 4a 24.42 1485. 
8.38 Doo 24,42 14935. 
2 #39 ae en 24,43 1485. 
6.36 31.42 24.44 1456. 
o.36 31.45 24.46 1486. 
hep S104 24.51 1437. 
Bows 3h. 51 24.5.1 1487. 
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TEMPERA G | te 
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SALINITY 0/700 
30 31 OL a5) 


78- 19-27 
BINed 13 
78/8/25 


3 5 = kee 
TEMPERATURE “C 
SALINITY, s¥A00 

30 rat BIZ 30 

78- 18-29 
BTNeJ 14 
18/8/26 
Red 


34 


19 


34 


15 


363 


SPATLONG) ois CRUISE. / 8219 CONS # 27 
POSITION SHa335.3N 126-47.6W 


DATE 78/: 5/25 TIME agro. Pst 

DEPTH TEMP SAL SIGMA-T SOUND 
@ gS) 308.76 23.89 1489. 
1é &.. 59 38.81 Zia»: Gos 1489. 
2g 8.52 38.96 24.05 1486. 
38 8.45 38. 99 24.09 1439. 
58 8.42 31.88 CA AG 148@. 
45 8.39 Sheba 24.25 1481. 
100 8.49 31.25 24.38 1481. 
125 6.41 Salers 24.31 1482. 
15g 8.46 Sid nee 24.33 1482. 
£75 8.49 Shvod 24,35 1483. 
Yon 18 GI 8.48 313 3e 24.36 1483. 
22é5 8.41 31.36 24.38 1483, 
250 8.41 31.38 24.49 1464, 
275 8.39 31.41 24,42 1454, 
SO 8.38 31.41 24.43 1485. 
Be 8.38 31.47 24.48 14385. 
SOM S. 36 31.45 24.46 1485. 
37 a.39 31.47 24.47 1486. 
458 8.41 31.48 24.48 1436. 
425 8.41 SL s4t 24.46 1487. 
450 6.41 9) Were 22) 24.49 1487. 


STATION J 14 CRUISE .78=15 CONS # 29 
POSITION 50-34.8N 126-52.9W 


DATE 78/5728 TIME BS eaves rot 

DEPTH TEMP. SAL SIGMA-T SOUND 

g 8.51 31.89 24.89 1439. 

lf Bi. Sil 31.88 24.89 148@. 

eg 8.49 31.94 24.12 1499, 

3 8.46 Sus ee pe ae | 1499, 

50 SB. 47 a. b4 26.<cl 1451. 

(6 8.47 Be 14 eae ed 1431. 

62) 8.48 Sie Leh 24.21 1431. 

Gao 8.43 Silvs Go 24,33 1492. 


DB 


PRES ie 
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SALINITY O/Q0 


Z9 30 31 Bie = Bs, 34 
x wt 
150 
300 
78- 15-31 
BTN J14A 
4SQ 78/6/28 
0 5 9 LZ 1S 
TEMPERATURE © 
SALINITY O/70Q0 
vas 30 31 Bie a 34 
0 ‘SGameee 
150 
3004 
78- 15-33 
STN¢asT! 
45g 78/5/26 


3 5 3 
TEMPERATURE C 


STATION J14A 


POSITION 5@-36.4N 


DATE 78/ 5/25 
DEPTH 


g 
1g 
cg 
38 
5G 
75 

19g 
125 


STATION QST1 


POSITION 50-41.9N 


DATE 78/ 5/25 
DEPTH 


365 


CRUISE 78-15 CONS # 31 
126-59.0W 
TIME A;3Si215 PST 
TEMP SAL SIGMA-T SOUND 
8.58 31.48 24.45 1481. 
8.51 xh Page 24.49 1481. 
8.35 31.57 24.56 1488. 
8.23 31.69 24.67 1439. 
8.49 31.89 24.85 1486. 
8.12 31.85 24.81 1488. 
ss A 31.86 24.82 1481. 
7.95 32.99 20.02 1481. 
CRUISE 78-15 CONS # 33 
126-55.5W 
TIME G:> oF 6. PST. 
TEMP SAL SIGMA-T SOUND 
8.48 31.33 24.46 1489. 
8.45 31.42 24.43 1486. 
8.28 31.56 24.56 1489. 
8.22 31.64 24.63 1489. 
8.14 Sie 78 24.74 1439. 
7.87 32.17 29,18 1489. 
par anya) Pak I 1480. 
fas Pee, Sa.a4 25.27 1481. 
7.61 32.62 25.49 1481. 
7.52 32.74 20.909 1481. 


366 


SALINITY O/00 


29 30 31 32 33 34 
0 
so 
LL) 
ia ee 
peo 
pee iolG 
LJ 
oc 
QO 78- 15-36 
STN QST2 
45qQ 18/6/25 
3 5 g 
TEMPERATURE C 
SALINITY 0/00 
29 30 31 3? 33 34 
; er 
e150 
LJ 
Bi 
ae? | 
oy 300 
Lid 
ta 
a 78- 18-36 
BTN «QsT3 
45Q 78/5/26 
0 12 15 


5 a 
TEMPERATURE C 


STATION QST2 


POSITION 50-45.0N 


DATE 78/ 5/25 
DEPTH 


STATION QST3 


POSITION 58-51.9N 


DATE 78/ 5/25 
DEPTH 


BOs 


CRUISES 78-15 CONS # 35 
127- 8.2W 
THME 42 T9219- PST, 
TEMP SAL SIGMA-T SOUND 
8.62 ch era 24.27 1489. 
8.61 31.26 24.28 1481. 
8.52 31.34 24.36 1481. 
8.48 31.34 24.36 1461. 
S.37 34-47 24.48 1481. 
8.09 so ea a 24.76 1488, 
Yarns e 3a.28 25.28 1439. 
foes jag « 25.49 14598. 
Toon S279 25.59 1481. 
CRUISE. 28515 CONS # 36 
127-29 .0W 
TIME Ste uel BSt 
TEMP SAL SIGMA-T SOUND 
8.74 31.17 24.19 1481. 
8.62 <=) 24.27 1481. 
8.62 Saas 24.2 1481. 
8.61 il Wa 24.28 1431. 
e195 31.64 24.65 1489. 
8.18 Sr 585 24.82 1489. 
Freese: 32.25 25.14 1491. 
i. 40 32.49 25.33 1481. 
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0 eb i 
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TEMPERATURE iC 
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78- 18-38 
BTN QsTB 
18/5/25 
3 6 2 ie 
TEMRERATURE (Cc 
SALINITY 0/700 
0 iL Be 33 
| | 
78- 18-40 
BTNtQSTB 
18/8/28 
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34 
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STATION QST8 


POSITION 54-59.9N 


DATE 78/ 5/25 
DEPTH 


STATION QST9 


TEMP 


8.99 
~26 
on 
°E2 
Be) 
od 
82 


manenac 


POSITION 59-52.6N 


DATE 78/ 5/25 


DEPTH 


TEMP 


8.56 
8.52 
8.51 
8.49 
8.39 
8.83 
7.74 
Fares) 
£230 
ince 
7.89 
6.72 
bi 8 


oO % 


CRUISE 78-15 CONS # 38 
127-398.6W 
TIME 9.23328 PST 

SAL SIGMA-T SOUND 
31.25 24.23 1482. 
31.76 24.72 1480. 
31.83 24.78 1488. 
31.82 24.77 1488. 
3heey 24.91 1486. 
32.13 25.04 1481. 
3eee0 25.14 1481. 

CRUISE 78-15 CONS # 49 
127-35.6W 
TIME 18:13:57 PST 

SAL SIGMA-T SOUND 
31.05 24.68 1481. 
S1.79 24.7 1481. 
31.89 24.71 1481. 
Gis ee 24.72 1481. 
31.89 24.82 1481. 
Saeke 25.99 1481. 
32.55 25.42 1489. 
Sash 25.60 1489. 
Bae at Ke sf 1438. 
33,98 on ae 1489. 
33.2 26.84 1489. 
33.33 2a.13 1489. 
Rec) fo rae 1431. 
33.37 26.17 1481. 
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oo 
78- 18-42 
STNIQD 1 
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3 6 = i 
TENPERRGURe CC 
SALINITY 0/720 
0 31 Be a3 
— 
78- 16-44 
BTNeaTIO 
18/5/28 
iW 


34 


Ds 
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STATION QD 1 CRUYPSE? 78-15 CONS # 42 
POSITION S1+2e1.8N 127-565. 9W 
DATE 78/ 5/25 TIME JVigelgele PST 
DEPTH TEMP SAL SIGMA-T SOUND 
B 8.61 31.35 24.35 1481. 
1g 8.14 31% 73 24.71 1479. 
Ze a 31. 98 24.82 1481. 
39 8.45 31.98 24.86 1481. 
Se 8.28 32.83 24.93 1481. 
78 7G 22 32.34 25.23 1489. 
1gg auai 32.94 25.78 1479. 
128 6657 33.65 26.44 1478. 
STATION QT1¢ CRUISE -7 8-15 CONS # 44 
POSITION 5@-48.4N 127-35.5W 
DATEL 8&7" S726 TIME 6:53:4@ PST 
DEPTH TEMP SAL SIGMA-T SOUND 
g 8.93 31.46 24.39 1482. 
1g 8.58 31.89 24.79 1481. 
on 8.64 ol 257 24.75 1482. 
30 8.45 32400 24.84 1481. 
5B 8.55 Pe a) 25.682 1482. 
#5 BE 28 Sever aay i 1482. 
1gv 7898 32.48 25.33 1481. 
125 fare 32.58 25.43 1481. 
159 72.58 32505 25.69 1481. 
175 7302 32.82 25.66 1481. 
208 7.47 G22 57 25.71 1481. 
225 7.49 32.94 ra ae Af 1482. 
25g fron Senoe 20 +79 1462, 
279 aoe Se oe 23.86 1482. 
30g hese 33.90 20.82 1483. 
325 7.34 Pe be 20-82 1483. 
359 7.34 33.93 25.84 1483. 
sf vrvo 33.84 255-00 1464. 
ASD fese 33.86 20.09 14384, 
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STATION QST4 


CRUISES 78-15 


POSITION 5@-47.G0N 


DATE 78/ 5/26 


DEPTH 


STATION QST5S 


TEMP 


NIM NWWN NNN OOOO OMWO 
on 
oa 


POSITION 59-45.0N 


DATE 78/ 5/26 
DErTH 


g 
1g 
2g 
38 
58 
7s) 

14g 
izS 
159 
17S 
2g 
225 
25g 


TEMP 


< 
Lo 


373 


CONS # 46 


127-29. 0W 
TIME 8:13:56 PST 
SAL SIGMA-T SOUND 
82 31.55 24.45 1482. 
59 31.63 24.57 1481. 
ea) ai. 89 24.84 1489. 
728 32.84 24.93 1481. 
38 32.13 24.99 1481. 
33 Belo 25.83 1482. 
os 32.31 Zoek? 1482. 
8a Son07 25.42 1481. 
Sie 74 20s O9 1481. 
43 32.00 oo rie 1481. 
ce Bie eae 25.76 1481, 
3 Seu o8 Zecche 1481. 
39 are Ng 25.89 1482. 
<3 aay Bt ous 1482. 
oad eo GW 25.84 1483. 
ee 33.03 25.85 1483. 
ool 33,984 20.86 1483. 
CRUISE 78-15 CONS # 47 
127-29.9W 
TIME Sf S818 PST 
SAL SIGMA-T SOUND 
75 34.,38 24.35 1481. 
Yj mh eee 24.36 1481. 
79 Sie Ail 24.36 1481. 
AS 347.05 24.51 1481. 
ales 31.91 24.86 1489. 
- 87 32.98 25.88 1481. 
g cS Pea a) ae et 2) 1481. 
G3 oes 20460 1481. 
74 32.58 20. 44 1481. 
- 61 Be.or 25.599 1481. 
oe ee wiht Zovbe 1481. 
oe 32.93 25.76 1482. 
37 Bie oe Zoe 9 1482. 
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0/00 
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bs 
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STATION QST6 


CRUISE 78-15 


POSITION 5@-498.5N 


DATE 78/ 5/26 
DEPTH 


STATION QST7 


CRUISE 78-15 


POSITION 598-37.3N 


DATE 78/ 5/26 
DEPTH 


g 
1g 
eg 
Su 
3g 


TEMP 


aaonna 
ff 
oo 


2 


127-13.5W 


TIME 18:12:43 PST 


SAL 


31.31 
31,49 
31.48 
31.54 
31.84 


127- 5.9W 


TIME 11°29: 


SAL 


CONS # 49 
SIGMA-T SOUND 
24.31 1481. 
24.39 1481. 
24.46 1481. 
24.51 1481. 
24.79 1469. 
CONS # 51 
best 
SIGMA-T SOUND 
24.34 1480. 
24.33 1480. 
24.33 1489. 
24.34 1439. 
24.34 1481. 


DB 


PRESSURE 


300 


AD 


SALINITY 
G ei 


376 


0/00 
ja 


78- 189-52 
STN«J 14 


78/5/28 


3 5 J 
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=a te 


34 
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STATION J 14 CRUISE 75-15 CONS # 52 
POSITION 59-34.6N 126-52.0W 
DATE #87 5/26 TIME TS: FSs1S PST 


DEPTH TEMP SAL SIGMA-T SOUND 


g 8.54 39.99 24.088 1486. 
1a 8.47 31.86 24.14 1480. 
cu 8.44 31.12 24.19 14390. 
38 8.44 Shahi 44.19 148@. 
58 8.44 Bek Os 9 e419 1489. 
75 8.44 Bs 24.29 1481. 

16g 8.36 31.38 24.41 14381. 
125 Sess 21.49 24.43 1482. 
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STNtd 13 
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30 


768- 18-86 
STNed 12 
18/5/27 


2 
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Se 


19 


STATION J 13 


CRUISE ‘78-15 


POSITION 59-33.3N 


DATE 78/ 5/27 
DEPTH 


STATION J 12 


POS ET ION’ Sis) .7N 


DATE 78/ "57 27 


DEPTH 


31779 


CONS # 85 


126-47 .6W 
TIME | 83739716 FST 
TEMP SAL SIGMA-T SOUND 
8.65 38.85 23.95 1488. 
8.56 34.84 23.99 1486. 
G7, Ss 38.86 Gait 148@, 
Bio 34.86 23.97 1489, 
8.45 31.81 24.10 1486. 
8.40 31.49: 24.17 1431. 
8.39 ee | 24.26 1481. 
Oh. 207. 31.39 24.34 1482. 
8.36 31.34 24.37 1482. 
8.26 31.35 24.38 1482. 
8.35 31.49 24.42 1483. 
3, 30 31.48 24.43 1483. 
8.34 31.42 24.45 1484. 
8.33 31.44 24.46 1484. 
8.33 31.45 24.47 1434. 
8.32 31.47 24.48 1485. 
8.32 31.598 24.51 1485. 
8.31 31591 24.51 1436. 
$.31 31.52 24.53 1436. 
8.31 31.53 24.53 1487. 
CRUISE S=LS CONS # 86 
126-47.90W 
TIME 24342223 PST: 
TEMP SAL SIGMA~-T SOUND 
i Be ie 38.82 aoe9e 1489. 
8.75 38.81 Zool 148. 
8.49 39.88 24.89 1486. 
8.44 Sat 24.48 1488. 
Sia 31.97 24.17 1489. 
Ss 3.1.,,18 24.25 1481. 
3.35 31.24 24.38 1481. 
€:.36 US | 24.34 1482. 
8.36 31.28 24.33 1482. 
3.3 2. | 24.35 1482. 
8..36 31.34 24.38 1483. 
3.35 SAL ne 24.41 1483. 
8.35 31.38 24.41 1484. 
8.33 31.43 24.45 1484, 
8.33 SAY 24.48 1484, 
reyes 31.46 24.48 1485. 
Se 31.48 24.59 1485. 
sees 31,43 24.49 1486. 
eee a sl.ue 24.533 1436. 
3. 3 oale oo 24.55 1487. 
8.3 31.56 24.56 L437, 
S400 o1.61 24.68 1487. 
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STATION J 11 


CRUISE 78-15 


POSITION 59-39.0N 


DATE 28/ S727 
DEEH 


g 
1g 


STATION J 18 


COMacnmnmamnananada 
G3 
on 


oo 
GJ 
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hk 


POS T-IGN 59-29 .. ZN 


DATE 78/ S/27 


DEPTH 


TEMP 


3 
.93 
64 
55 
AB 


ANMAMODOaCeCMaAmManandanraaoaw 
G3 
= 


2 


126-39 
TIME 15 


SAL 


38.68 
38.69 
39.89 
38.86 
39.94 
31.98 
31.18 
31.26 
31.33 
31.35 
She ae 
Sikh. 
31.43 
31.46 
31.46 
31.48 
31,54 
31.56 


UESEO RBM 
126-18 


TiME 426: 


SAL 


8 1 


CONS # 87 
- OW 
Te OPE hs PM AR 
SIGMA-T SOUND 
23.78 Lae. 
Boao 1488. 
23.92 1489, 
23.99 1486, 
24.96 1489. 
BA wine 148¢., 
e4.26 1481. 
GA. aia VAS Nee 
ot Nee) 1482. 
ZAP SIG 1482. 
24.46 la ae. 
2443 1483. 
An AS 1434, 
Be a 1484, 
24.48 PAs 
24.49 1485. 
He Lhe eile! 1485. 
EADS 1486. 
15 CONS # 88 
.7W 
9:21 PST 
SIGMA-T SOUND 
23. fal pager 
23). Ort 1481. 
23.96 1489. 
24.908 1499. 
24: 12 149@. 
hn OS 14868. 
Zane WA Shee 
PAL ENE: 1481. 
24.39 1482. 
BAe aoe 1482. 
Bar we este) 
BA fe ear. 
GA AS 1454, 
24.44 1494, 
24.46 1485. 
24.47 Aor 
24.49 eae 
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3 5 g 
TEMPERATURE. C 
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STATION 2 af CRUISE 78-15 CONS # 89 
POSITION 5@-28.5N 126-18.7W 
DATE 78/3/27 TIME WHi1etl4 PST 
DERTE TEMP SAL SIGMA-T SOUND 
g 8.74 3G. £6 23,87 1489. 
1g B./2 38.62 Zae ht 1488, 
2g 8.57 38.89 23493 1488. 
39 8.51 39.88 24.09 1489. 
52 8.48 3H.92 24.83 1489. 
75 8.42 31.61 24.11 1481. 
1GG §.36 31.25 24.23 1481. 
125 8.34 31.23 24.29 1481. 
159 8.34 31.28 24.33 1482. 
175 8.34 31.31 24.36 1482. 
2g 8.34 31.36 24.40 1483. 
2e0 8.36 31.49 24.42 1483. 
258 woo oi. 42 24.44 1484. 
a SS) 8.36 31.44 24.46 1484, 
3 OS a, 36 31.46 24.47 1455. 
325 8.37 31.47 24.48 1485. 
STATION J 8A CRUISE ‘78=bS CONS # 9@ 
POSITLON,S8-27 .9N 26> 3.5W 
DATE 76/) S127 TIME 17:58:46 PST 


DEPTH TEMP SAL SIGMA-T SOUND 


g 8.65 38.68 23.82 1489. 
1g 8.63 39.69 23.83 1436. 
28 8.54 39.81 23.94 1489. 
30 8.49 39.98 24.82 1486, 
5a 8.45 38.97 24.98 1486, 
a5 8.34 3a. La 24.26 1458. 

1gg 8.335 Sls MS 2A. Ahr 1431. 
ten 8.3 Sp Beye 24.33 1481. 
15g 8.33 St prone 2AeST 1482. 
175 ao SUL oo Deseo 1492. 
aug 8.34 31.42 24.44 1483. 
ee 33.30 31.42 24.44 1433. 
2900 8.35 31.43 24.45 1434, 
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STATION J 8A 


POSITION 5@-27.9N 
DATE 78/ 5/28 


DEPTH 


STATION J 


POSITION 58-26.9N 
DATE 78/ 5/28 


DEPTH 


& 
1g 
20 
og 
5G 
75 

10g 


985 


CRUISE 78-15 


CONS #158 


Z26= 43 .0W 
TIME YEIL7 217 PST 
TEMP SAL SIGMA-T SOUND 
vate fis) 39.63 ore’ 1480. 
8.69 38.67 23-681 1489. 
8.65 39.69 ALGNE TS} 1486. 
8.61 36.75 23.88 1484. 
Brabd SHe92e 24.83 1486. 
8.43 Seema 24.18 1481. 
Sino 31.28 ZA S 1481. 
See e239 Zia Bil WME 
Ciera oil 4 i aie 1482, 
Sees SAL oat? 24.468 1482. 
o..05 BUN tee 24.44 1433. 
8.35 Sal 2S 24,46 1483. 
8.35 EM 5 ZY 24.47 1454. 
7 CRUISE 78-15 CONS #159 
iG Axel Ww 
UME y Voy BPS 
TEMP SAL SIGMA-T SOUND 
8.55 34.89 ZanoS 1488. 
8.51 39.93 24.083 1439. 
8.48 39.97 Pes era if 1486. 
8.36 3 iB CA eae 1489, 
8.32 Seas 24.38 148¢@. 
S238 oi .4ad 24.44 Vag. 
aac Bile ae ZA AG 1481. 
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ae 


STATION J 7 
DATE 78/ 5/29 
DEPTH 


g 
1g 
ce 
38 
5G 
is 
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STATION J 6A 


GPB?7 


CRUISEVYSs15 
POSITION 50-26.9N 


POSITION 59-26.9N 


DATE »78/ .57 29 


DEPTH 


CONS #169 


126- 2.1W 
TIME 18:19:46 PST 
TEMP SAL SIGMA-T SOUND 
Sav | 20267 23.89 1486. 
8.70 39.69 2 é 1489. 
8.78 38.68 Zo281 1488. 
8.65 39.74 23.86 1486. 
$1.62 39.78 Z2ou00 1481. 
8.48 31.85 24.14 1481. 
Se 5) rc ego 24.32 1481. 
CRUISE 78-15 CONS #161 
126- .3W 
TIME 18:41:47 PST 
TEMP SAL SIGMA-T SOUND 
8.69 SM are 23.85 1486. 
8.66 38.74 23.286 1486. 
8.61 38.79 23491 1489. 
8.64 38.81 23393 1489. 
8.58 39.88 28.299 1481. 
8 oe Si 2ée 24.99 1481. 
8.46 roid, ood 24.18 Lait. 
8.42 ais 24.28 1482. 
See: Sla2s 24.33 1482. 
Ses 31.33 24.37 1492. 
8 08 Sit ae 24 37 1483. 
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3 5 = 
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| 25 sal 
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STNeJ GA 
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fp $+} ++ + — + —-- 
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SALINITY §OAa0 
es 30 


TFENRERA LURE © OC 


J09 


STATION Jo 7 CRUISE 78-15 CONS #234 
POSITION 5@-26.9N L26-22.14W 
DATE 78/ 5/396 TIME Sh. 0 bas otlr ok 
DEPTH TEMP SAL SIGMA-T SOUND 
g 8.83 38.62 Zasvto 1489. 
1g 8.89 39.67 2oar9 1481. 
26 8.66 34.83 23.93 1486. 
3G 8.61 Goeve 24.91 14389. 
5a 8.58 34.99 24,98 1481. 
73 8.34 31.38 24.41 1461. 
STATION J 6A CRUISE 78-15 CONS #235 
POSITION 5@-26.0N 126-.. ..3W 
DATE 78/, 5/39 TIME 19: 9:14 PST 
DEPTH TEMP SAL SIGMA-T SOUND 
g $.81 38.59 Boa ta 1489. 
1g 8.73 38.79 Fase We SW 1486. 
on 8.67 38.79 23.99 1486. 
38 8.65 39.84 23.99 1486. 
5B 8.64 3.86 Pb s) 1431. 
Ae. 8.63 39.87 eae sen WA 1481. 
1g 8.56 38.98 24.07 1481. 
he Gao Fs A yale Oa 1482. 
ed | 8.47 Bis tae 24.23 1462. 
Lee @.44 ol.ae 24.27 1483. 
yam o8 8) e600 31.48 24,42 1483. 
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1S 


all | 


STATION J 5 CRUISE 73-15 CONS #236 
POSITION 590-24.5N 125-56.8W 
DATE 78/ 5/38 TIME 4.1973 362.27. PST 
DEPTH TEMP SAL SIGMA-T SOUND 
g 6.84 3. Go Sais FO 1486. 
1g 8.65 39.76 23.88 1486. 
en 8.69 x a ad 23.88 1438. 
30 8.59 Sn ht Zo. OS 1481. 
508 8.65 39.83 Coin It 1481. 
tan 8.65 of. 84 23.94 1481. 
1g9 G. OF 30.82 23.93 1482. 
le § 236 31.91 24.09 1482. 
STATION J 5 CRUISE a73=15 CONS #276 
POSITION 5@-24.5N 925-56, 98W 
DATE 78/ 5/31 TIME 28:27:44 PST 
DEPTH TEMP SAL SIGMA-T SOUND 
g 8.82 38.68 Yea Bb, 1489. 
1G Jae a) 20.74 23.85 1489. 
2g 8.65 33.86 23.96 1489. 
30 8.68 349.88 23.6 97 1481. 
ou 8.68 38.87 23.96 1481. 
75 8.69 38.88 Pian ee 14861. 
19g 8.68 38.88 Grays hn 14é2. 
les 3.6¢ 309.938 24.6 1482. 
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DB 
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contami apne fae oh ppp 
2 5 S lie 15 
TEMPERATURE ¢€ 


ss ae 


STATION J4A ERVISE 78-15 CONS #277 
POSITION 58-23.5N 125-53-.4W 
DATE 78/ 5/3! TIME 20:49:48 PST 
DEPTH TEMP SAL SIGMA-T SOUND 
g 8.94 38.47 23.62 1481. 
1g S591 39.58 23.64 1481. 
20 8.85 28:56 23072 1481. 
3 wes5 39.68 Boat & 1481. 
59 8.85 39.69 Zeer 1481, 
fas 8.85 BU. Oe 23.74 1482. 
19g 2.83 38.63 20.79 1482, 
125 8.83 38.64 20.76 1482. 
158 8.74 5 ay fo) 23.00 1483. 
17S of 39.89 2o° 0D 1483. 
29g Bayt 31.16 a We ai 1483. 
STATION J 4 CRUESE 78-15 CONS #276 
POSITION 5@-22.7N 125-47.90W 
DATE 78/ 5/31 TIME “2418029 PST 
DEPTH TEMP SAL SIGMA-T SOUND 
g S297 OE Ses) eo.0n 1481. 
10 BO? 29.35 2o.00 1481. 
2B Bes 39.41 canes hid 1431. 
30 8.99 3H. 45 23.69 1481. 
oo 3.01 38.46 23.61 1481. 
es Swe 3.44 23,09 1482. 
1gg 8.6 39.54 eo Or 1482. 
as sn 3. OL Boe 1482. 
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MPN ey eg 
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—+——-+-—} epU gear emer 
0 3 g 


TEMPERATURE G 


395 


STATION J3 CRUISE 78-15 CONS #279 
POSITION 58-22.2N 125-39.90W 
DATE 78/ 5/31 TIME. ZSisael2 PST 
DEPTH TEMP SAL SIGMA-T SOUND 
g 9.10 38.15 23.34 1481. 
1g 9.98 ae ed 23.35 1481. 
26 9.87 38.18 Zoaer 1481. 
38 9.86 38.18 23.37 1481. 
58 9.86 39.18 23.37 1482. 
75 8.98 38.23 23.46 1482. 
19e &..98 30.32 23.49 1482. 
125 See 38.32 23.49 1483. 
15¢ 8.98 eU.ge 23-49 1483. 
17S 6.94 39.41 eaa0G 1483. 
eg oes 39.42 Pa age ie 1484, 
225 Se 39.45 23.69 1484. 
25ou Was oO .4? ate wee 1435. 
STATION J 2 CRUISE, 73-15 CONS #289 
POSITION 5@-22.2N 125-33.5W 
DATE 78/ S/31 TIME. .22934:.39. PST 
DEPTH TEMP SAL SIGMA-T SOUND 
g 9.19 38.16 23.35 1481. 
1g 9.92 38.23 23.41 1481. 
26 ps) OF 3H .22 ene At 1481. 
39 9.93 38.23 23.41 1481. 
58 9.94 38.21 2a.39 1481. 
79 9.94 39.24 23.42 1482. 
1948 9.25 3h. al va ene 1482. 
t25 P89 38.23 23.41 1483. 
159 8.98 38.34 reds 1483. 
LS 2 eS 39.47 25.04 1483. 
288 3.89 30.59 23.65 1484. 
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wALINITY G700 


28 z£3 30 a) 32 
0 a 
15d 
300+ 


78- 15-281 
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5 ¥ 2 19 
TEMPERATURE 


SALINITY 0/00 
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5 g a l 
TEMPERATURE 


STATION J 1 
POSITION 5@-28.7N 


DATE 


78/ $/31 


DEPTH 


STATIONT Uf 
POSITION 58-29.7N 


DATE 


78/267 1 


DEPTH 


WwHuUUwWUUHYUYHYUUWUYUWUY 
roy 
a | 


TEMP 


wouuvuwuuvuVUuNHuUWUNWNUWWUWOY) 
° e . * . . . . . 
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TEMP 


sta? 


CRUISE, 798-15 CONS #281 
125-25. 5W 
TIME 23:18:45 PST 

SAL SIGMA-T SOUND 
29.74 Bea, 1481. 
29.82 23.84 1482. 
29,88 23.89 1482. 
29.84 23.06 1462. 
29.88 235.09 1482. 
38. B 23.28 1462. 
39.88 Carol agi | 1483. 
29.99 rg op) Ua) 1483. 
38. OF aowes 1484. 
30.94 23.24 1484, 
309.96 23.25 1434. 
oo .2u 23,38 14865. 
38.20 Lowes 1485. 
38.15 23-00 1485. 
38.33 23.49 1486. 
30.3Y 23.46 1486. 

CRUISE: 7OrtS CONS #283 
125-25.5W 
TIME 9:18:33 PST 

SAL SIGMA-T SOUND 
29.98 22.73 1483. 
29.74 22.00 1481. 
aps she) 23585 1482. 
PES Aa 23.87 1482. 
25587 23.08 1482. 
39.89 3,28 1462. 
S60} 23.39 1483. 
39.98 2a6 oF 1483. 
BH .08 Zales 1483. 
39.87 Caeco 1484. 
38.81 2aes 1454. 
39.86 23,2 1485. 
ge a) Za.eo 1485. 
aa.it ao. 1486. 
39.26 Pane a We 1456. 
3H. 22 23.49 1456. 
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Se tee 
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5 2 ie 
TEMPERATGRE 96 


STATION DP 2 


CRUISE 78=15 


POSITION 50-14.7N 


DATE 787%: 6/7) 1 


DEPTH 


STATION DP 1 


POSITION 5@- 5S.1N 


DATE 78/7 0/2 


DEPTH 


Ty 


125-23.9W 


TIME Teele eS Pe Sit 


CONS #284 


TEMP SAL SIGMA~T SOUND 
9.46 29.81 e3ehe 1482. 
9.45 Comek 2902 1482. 
9.43 29.86 23.92 1482. 
9282 238i 23.93 1482. 
9.49 29.82 23.83 1482. 
S237 29.84 23.85 1483. 
J asl Fede ji oe 1433. 
9 ok 2 ie L 23 ale 1483. 
Sacs 29:53 23.14 1484, 
aes 39.92 favee 1484, 
ery} 38.54 23.24 1434. 
9715 39. G6 20.20 1435. 
CRUISE 78-15 CONS #285 
125-16. 4W 
TIME 18:39: 4 PST 
TEMP SAL SIGMA-T SOUND 
9.98 29.37 22.69 1483. 
ps ea) Polis SW 22.87 1484. 
ORS! 29.65 Z2eo 1484. 
9.089 29.65 22.04 1484. 
22c8 29.65 22,83 1484. 
yo 29.68 22.86 1484. 
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S Ve 
TEMPERATE R ESC 
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STATION SG 1 CRUISE 78-15 CONS #286 
POSITION 49-55.0N  125- 5.5W 
DATE Tiiet/ 2 TIME 11:36:47 PST 


DEPTH TEMP SAL SIGMA-T SOUND 


g 12.92 28.66 21.79 1496. 
1g 1G. 3d 29.28 22.47 1484. 
2G 9. 96 29.48 22,69 1484, 
30 9, 8 ce OS Bete ot 1483. 
5 Sie Dis eo. Oo ce ao 1483. 
ras) 9.58 2. 13 aie 3S 1483. 

1ag 8.70 SO.14 Pa. ge) 1431. 
E25 3.55 39.34 Male Big 1481. 
152 8.63 39.45 23.65 1482, 
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403 


STATION qd@1 CRUISE 79-14 CONS #128 
CUSLIION Si- Tr :5h 127-54.5W 
Dare *S7 SITY TIME Toug4: & PST 


DEPTH TEMP SAL SIGMA-T SOUND 


g Tr59 31.65 24.39 1486. 

1g ie A cc Ie 24.67 1484. 
2g 9.88 OM ORR: Be, 24.7 1433. 
3H 8.96 sasuT 24.86 14933. 
58 ee 32.39 rh eR) 1482. 
ta Cee 32.87 PAL ae eG 1478. 
100 6.45 3.49 aGe33 1477. 
ico 6789 S07 § 26.58 1476. 

STATION qst9 CRUISE 79-14 CONS #129 

POSITION 5@-52.6N 127-35.6W 

DATE FOF O7 Tt TIME 17:48:38 PST 


DEPTH TEMP SAL SIGMA-T SOUND 


BF 9.06 32.17 24.92 1483. 
1¢ B37 32.42 awe Ge 14381. 
2g 8.2 32.59 eoecd 1481. 
3g eect 32.57 25.36 1481. 
5a 7.96 Fi | 25 151 1481. 
79 G28 32,77 25.56 1431. 

1gg 7.84 32,84 25109 1481. 
125 Lves S3stz 25.93 1479, 
1568 7.17 33.14 25.95 148a, 
175 aan es) a3-16 23.00 1489. 
208 7.88 ao 018 26.80 1459, 
22 6.99 oo ae 26.85 1459, 
258 a Bed 33.33 26.16 1l43¢. 
2? 6.654 33,41 ras 1488. 
E550) 6.62 33.42 20 ec 1489. 
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STATION qtlg CRUISE 79-14 CONS #139 
POSITION 50-48.4N Le/-305W 
DATE 79/. S/ii TIME Toe372.16 PST 
DEPTH TEMP SAL SIGMA-T SOUND 
g 18.49 31.53 24.19 1488. 
1g 9.66 32.86 24.69 1485, 
2a 9.11 S2.20 24.96 1484, 
38 Ss 32.33 25.81 1485. 
5a 8.77 32.48 25,21 1483. 
75 @.49 32.69 25.34 1483. 
1Og 8.03 22.73 25.58 1482. 
P20 Frdch 32.9] 29.79 1481. 
158 ve. 33.19 26.86 1479. 
As 6.92 33.26 26.89 1479. 
2a 6.89 33.29 26.11 1486, 
eae 6.87 33.39 26,12 1484, 
250 6.82 33.33 20m ho 148@, 
ate G. Gil eS £6.17 L4al., 
SES Gy 33.36 26.18 1481, 
Pa) 6.76 So.37 26.19 1431. 
350 Giae 33.38 26.28 1482. 
375 6.74 33.38 26.28 1482, 
4G 6.74 33.38 26.28 1482. 
STATION qst4 CRUISE 79-14 CONS #131 
POSITION 58-47.9N 127-29.8W 
DATE 79/ 8/11 TIMER 29343929 PST 
DEPTH TEMP SAL SIGMA-T SOUND 
g 1O.44 a1 .68 24.25 1488. 
1g a 32 3 24.80 1483. 
eg 8.74 9 Wn 24.97 1482. 
38 8.69 a oe! 25.88 1483. 
59 8.83 32.59 29<-ee 1484. 
fae 8.59 $2009 a a 1483. 
106 7.89 3267/9 2uleae 1481. 
125 Pare) 33.81 25.82 1486. 
158 728 33.12 25.93 148g. 
res 7.81 33.22 26.04 1486, 
2ag 6.94 once 26.88 149a. 
Be Cae Saar 26.89 148m, 
258 6.88 ao. 3O fe le 14896, 
27s 6.87 33.38 Boece 1481, 
SEE 6.83 = re ag > BO 1481. 
325 Garg 33639 Peds Wh 1431. 
35m 6.77 33.37 20.09 1482. 
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STATION qst8 


CRUISE 79-14 


POSITION 59-59.9N 


DATE’ 797° 8/11 
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POSITION 5@-51.9N 


DATE 79/ 8/11 


DEPTH 


TEMP 
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ts} 
se 
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Ce a 
eae 
- 56 


TIME 


TIME 


407 


CONS #132 
127-39.0W 
21745°36 PST 

SAL SIGMA-T SOUND 
31.46 24.19 1486. 
31.59 24.23 1487. 

2.94 24.96 1481. 
Fa he) 24.95 oe ee 

2.24 29.97 1482. 
32.42 25.24 1482. 
32.92 25.34 1482, 

CRUISE 79-14 CONS #133 
127-26.8W 
2a3 51°93 PST 

SAL SIGMA-T SOUND 
<b Oe i 23.94 1487. 
31.33 24.87 1487. 
31.51 at BE 1485. 
32.59 24.44 1484. 
32.86 24.92 T432. 
32.97 29.41 1439. 
32.84 Zonas 143m, 
33.949 eo oe 143k. 
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STATION qst2 CRUISE "79514 CONS #134 
POSITION 59-45.90N 1277 %8.2W 
DATE 79/ 8/12 TIME OP PAS LS /P ST, 


DEPTH TEMP SAL SIGMA-T SOUND 


6 9.16 31.64 24.49 1483. 
1g 9.29 31.63 24.47 1483. 
28 8.99 2144 24.61 1482. 
38 8.86 31.78 24.64 1482. 
58 8.58 32.80 24.86 1482. 
75 8.25 32.25 2oeit 1482. 
198 7.68 32.86 25.62 1489. 
125 Teal 33.84 25.87 1486. 
150 1088 33.13 25.96 1439, 
hes (are 33.15 25.98 1488. 
STATION qstl CRUISE 79-14 CONS #135 
POSITION 59-41.9N 126-55.5W 
DATE 79/ 8/12 TIME P3251) PST 


DEPTH TEMP SAL SIGMA-T SOUND 


6 9.14 31.69 24.47 1483. 
1g 8.99 31.81 24.66 1482. 
20 8.82 31.97 24.72 1482. 
38 8.57 32.99 24.94 1482. 
59 8.27 Jon ow 25.14 1481. 
75 ¥399 32.54 25.37 1481. 

19g 7.68 Saori 25.99 1486. 
125 7.48 Seed 25.73 148¢. 
159 7.24 33.97 25.89 1489. 
175 7 Jaz 33.13 25.9.5 1489. 
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STATION jl4a 


CRUISE S/9s 14 


POSITION 5@-36.4N 
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STATION 313 


POSITION 59-32 ..3N 


DATE 79/ 8/12 


DEPTH 


TEMP 


9.74 
9.43 
9.26 
Snes 


CONS #136 


126-50 .8W 
TIME 22 92509) POL 

SAL SIGMA-T SOUND 
31.56 24.44 1483. 
cy ar ae 24.63 1482. 
Siete 24.63 1433. 
31.89 24.66 1483. 
Sie 42 24.77 1483. 
32.93 24.87 1483. 
2s te 24.97 1433. 
vas oo oe he 1433. 

CRUISE 79-14 CONS #137 
126-49.08W 
TIME 3:14:41 PST 

SAL SIGMA-T SOUND 
31.29 24.96 1485, 
31.31 24.19 1484. 
31.44 24.32 1483. 
oa’. be 24.39 1483. 
31.56 24.43 1484. 
31.56 24.43 1484. 
31.73 24.59 1484, 
31.79 24.64 1484. 
21.76 24.64 1485. 
31.78 24.64 1485. 
oh whe 24.63 1486. 
Share? 24.65 1486. 
Nees 24.68 1486. 
31.86 24.71 1487. 
31 .Be 24.72 1487. 
31.89 24.73 1487. 
21.99 24.74 1458. 
21.99 24.75 1488. 
31.99 24.75 1488. 
Siaoe 24.77 1499. 
2G 9S 24.795 1489. 
31.95 24.79 L4gg. 
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UISE 79-14 CONS #139 
126-39.98W 
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SAL SIGMA-T SOUND 
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CRUISE 79-14 CONS #149 
126-18.7W 
TIME 7a. ie. 8 PST 
TEMP SAL SIGMA-T SOUND 
9.55 31.68 23.93 1484. 
9.58 31.87 23.98 1484. 
3.57 8 ae | 24.89 1484, 
9.43 31.25 24.15 1484. 
9.24 31.46 24.29 1484. 
9.88 31.59 24.48 1484. 
8.91 31.68 24.56 1484, 
8.85 Silas 7 24.64 1484. 
8.84 31.78 24.65 1484, 
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8.83 Ca ete 24.68 1485. 
8.89 Se 24.71 1486. 
8.77 S187 24.73 1486. 
8.76 3. ao 24.74 1486. 
8.71 = IR 24.78 1487. 
8.79 31.94 24.88 1487. 
CRUISE 79-14 CONS #141 
126-18.7W 
TIME 8: 4:38 PST 
TEMP SAL SIGMA-T SOUND 
9.36 31.27 24.18 1483. 
9.34 31.28 24.18 1483. 
o22o 31.31 24.22 1483. 
W206 31.33 24.24 1483. 
Ons 31.36 24.26 1484, 
Wee 31.38 24.28 1484. 
9.02 31.57 24.46 1484, 
&,. O4. 31.61 24.58 1484. 
95 31.64 24.52 1485. 
8.81 31.78 24.65 1485. 
8.81 Th 24.67 1485. 
8.75 31.83 24.70 1485. 
8.75 31.85 24.72 1486. 
8.74 31.86 24.73 1486. 
8.72 31.99 24.76 1487, 
8.69 Bi. OL 24.78 1487. 
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TIME S349: 7 PST 


TEMP SAL SIGMA~-T SOUND 
3258 31.24 24.13 1484. 
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OVIn 31% 48 24.38 1483. 
9.95 31.54 24.43 1484, 
9.88 31.58 24.47 1484. 
8.81 ea) Ble 24.64 1434, 
8.8h 31,78 24.65 1424 
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CRUISE 79-14 CONS #143 
126- 8,2¢W 
TIME SecSe3e PSt 

TEMP SAL SIGMA-T SOUND 
9.49 31.18 24.82 1484. 
9.42 ee en 24.88 1483. 
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929 2bhi27 24.18 1483. 
9225 31233 24sec 1484, 
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CRUISE, 79214 CONS #194 
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TEMP SAL SIGMA-T SOUND 
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TEMP SAL SIGMA-T SOUND 
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STATION 34 CRUISE 79-14 CONS #206 
POSTTION S@—22.7.N 125-47 .0W 
DATE 79/ 8/13 MIME I15.a72 3 PST 
DEPTH TEMP SAL SIGMA~-T SOUND 
g 19.99 38.33 23639 1485, 
1g 9.98 38.38 23.38 1485. 
20 9.94 308.41 23.41 1485. 
30 ie de 39.42 23.42 1485. 
58 9.82 30.58 23690 1485. 
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STATION 93 CRUISE 79-14 CONS #291 
POSITION SU=22.2N 125-39 .0W 
DATE 7-9/ 3/13 TIMED . 60 26:353 07 ST. 
DEPTH TEMP SAL SIGMA-T SOUND 
& 16.94 38.26 23.28 1484, 
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STATION 32 CRUISE 79-14 CONS #292 
POSITION 5@-22.2N IZ5=3325W 
DATE *797 87:13 TIME © 17:98:56 PST 
DEPTH TEMP SAL SIGMA-T SOUND 
g 18.00 38.26 23.29 1484, 
1g 9.97 38.29 esuse 1484, 
ce Ee 38.29 23.31 1485, 
S& a Mf 38.29 Poa aR | 1435. 
5m 2.96 34.38 ea ene 94 1485. 
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STATION jl CRUISE+79=:b4 CONS #293 
POSITION 58-29.7N 126-25. 5W 
DATE 79/ 8/13 TIMESS Ava S22 13 PST 
DEPTH TEMP SAL SIGMA-T SOUND 
3) 1G .11 29.908 2a.99 1454, 
1g 18.89 29.94 23.82 1484, 
2g 1g. 89 oe De 23.93 1435. 
36 18.99 295.96 23.984 1485. 
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PENG) 19.04 30.16 age ee) 1488. 
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STATION dp2 CRUISE 79-14 CONS #294 
POSITION 58-14.7N 125-23.0W 
DATE 79/ 8/13 TAME 18:57:54, PST 
DEPTH TEMP SAL SIGMA-T SOUND 
a VS, Le 29.85 coe oo 1484. 
1g 18.12 29.84 22.94 1484, 
2g 18.16 re eet Sein F09 1484, 
38 18.85 29.84 ee2 99 1484. 
58 18.86 29, 89 con98 1485. 
75 16.87 ra BR 2) Cae 98 1485, 
1g 1g .8 ois Gh 23.88 1486. 
125 18.08 2 Dae Si 2S Md 1486. 
16. 18.88 24690 2a508 1437. 
175 18.U8 30. ON Sou 1487, 
2M 18.08 39.82 Zorg 1488. 
225 18.U7 38.85 Poa ee | 1488. 
STATION dpl CRUISE 79-14 CONS #295 
POSITION 58- 5.1N 125-16.4W 
DATE 79/ 8/13 TIME 26319:26 PST 
DEPTH TEMP SAL SIGMA-T SOUND 
g 18.92 20 990 23,90 1464. 
1G 10.82 29.85 2e<96 1484, 
ey 16.82 29.02 22.94 1494. 
3K 1g.82 29.89 cess 1454. 
5g 10.82 29.89 Cae De 1485. 
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STATION sgl CRUISE 79-14 CONS #296 
POSITION 49-55.0N 125-5. SW 
DATE 79/ 8/13 TIMES ee le56st SRS ts 
DEPTH TEMP SAL SIGMA-T SOUND 
g 14.88 roars <BR 26.66 1496. 
1g Vi. 36 28.78 21.91 1488. 
eg Se 29.49 Leet k 1483. 
3U cee: | 29,56 saiesiae tal 1483. 
5a Siena A0<50 22.89 1483. 
7% Spas! Pais PS 23.03 1483. 
1 Ox og) aoeOA eee 1483. 
125 SAG 38.33 2seud 148m. 
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